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التعريفات العلمية) 


ميرقانا 


س eet‏ الفيرياء )65( (التع_ينغات العلية) سد 


تؤدي المعاجم العلمية فائلة عظمى للباحثين والدارسين والطلاب والمثقفين؛ 
وذلك لها واحتوائها على معظم العلومات الخاصة إن ل یکن جمیعها. ولهذا 
فإن إعدادها يتطلب عقلا ناضجة وفكراً منرأ وجهداً متواصلا وصبراً بلا انتهاء . 

وأقول إعدادها لأن أحدنا- مهما وتي من سعة الإطلاع وعمق اللقافة- لا 
بستطيع أن يلم بکل أبعاد حتويات ومضامين مادة المعجم. لذلك فإن الاعتماد على 
المراجح والمصادر والبحث والاستقصاء ضرورة لازم وأمر لايد منه. 

وقد حاولت في هذا المعجم أن أقدم للمهتمين كتاباً يعتمد عليه بفیدهم في 
أبحائهم ودراستهم ومن طبيعة الإنسان وفطرته أن يكون عمله بجاجة دائما إلى مسن 
يسد نقصه» ويصحح خطأ» ويضيف ما غقل عنه. 

أرجو أن أكون قد وفقت بقدر في إعداد هذا المعجم. وأن بؤجرني الله بهذا 


الجهد المتواضع 


س عمجي القت ناء )7( (التعر ينات العليية) أ 
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(التعرينات العلمية) 


الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


1- جسيم ألفا 
a - particle‏ 
من بعض الواد المشعة ويعادل المليوم (بروتونين ونيوترونين). والنواة التي 
تبتعث جسيما ألفيا ينخفض عددها الكتلي 4 وينقص عددها الذري 2. 
2 تمد د مطلق 
absolute expausiou‏ 
مدد المائع الفتقلى بالحرارةر(يخذ فيه بالاعتبار تلد جهاز أو وعاء القياس). 
3- ضط مطلق 
absolute pressure‏ 
الضغط مقيسا من قافر لوي غط موجود (يتخذ مرجعا). 
درجة حرارة مطلقة 
absolute temperature‏ 
مقيسة على مقياس (سلم) درجات الحرارة المطلفة 
مقياس (أوسلم) درجات الحرارة المطلقة 
absolute temperature scale‏ 
سلم "كلقن" الدينامي الحراري بالدرجات المطلفة. 
الصفرالمطلق 
absolute zero‏ 
أحفض درجة حرارة يكن تصورها (وعليها يفترض أن يكون ضغط الغاز 
الثالي وحجمه صفرا). 


س نعجي الفييا .)11( (التعرینات الیلہیة) د 


absorb 


وجناصة امتصاص طاقة الإشعاع الكهرمغنيطي التي تتحول عادة إلى طاقة 
حرارية ماصة. 
2- تسار عجلة 
acceleration‏ 
زيادة السرعة (الاتجاهية) في وحلة الزمن. 
3- تسارع الجاذبية تسارع الثقالة 
acceleration due to gravity‏ 
هو على سطح الأرض 9.8 متر في الثانية (9.8 م/ ث*). 
4- ذرة متقبلة 
acceptor atom‏ 


ذرة ثلاثية التكافؤ تتتج الثقوب ناقلة الشحنة في شبه موصل إيجابي الثمط. 


تکية 


accommodation 


العين لرؤية الأجسام بوضوح على أبعاد ختلفة. 


ج مجاچي الفيزياء e‏ )2( (الئعيفات الیلد) سد 


e eee معجم الفيزياء.‎ 


مزج جمعي لاڈلوان 
additive mixing of colours‏ 
لإأنتاج آلوان أحرى (بجمع الألوان الأولية عادة). 
التصاق 
adhesion‏ 
تجاذب جزيئات السائل مع الجسم الصلب الذي يتويها. 
معحامل تخيرالحجم الأادياباتي لغاز مثالي 
adiabatic bulk modulus of an ideal gas‏ 
يساوي الضخط مضروباأً في نسبة الحرارتين النوعيتين (عند ثبوت الضغط 
وعند ثبوت الحرارة) وحينئذ لا يكن للغار المثالي فقد أو كسب الحرارة 


هوائي 
aerial‏ 
سلك استقہال الأمواج اللاسلكية آو إرساما 
سطح انسیاب رافع 
aerofoil‏ 


سرعة الريح فوقه أزيد منها نحته. 
فلزقلوي 
alkali metal‏ 
يتميز بإلكترون مفرد في غلاف (قشرة) التكافؤ الخارجي للذرات. 
شکل متآصل 
allotrope‏ 


ججج نعي الفيزياء .)13( (التعريفات الىلمية) ص 


allotropy 
:) افا اة ال ون خا واا قرافت‎ 


سبيكة أشابة 


ا 


alloy 
معدني من فلزين أو أكثر.‎ 
يتناوب‎ 
alternate 
یتردد أو یتعاقب دوريا (بين قيم موجبة وسالبة).‎ 
تیار متتاوب‎ -1 
alternating current 
يتير اتجاهه دورب تیار ماردد‎ 
تیار متناوب 2 مکثف‎ -2 
alternating current in a capacitor 
90 طول الفلطية فيه يتخلف عن طور التيار ب‎ 
تيار متناوب ا ملف محاثة‎ 
alternating current in an inductor 
.90 طور الفلطية فيه يسیق طور التيار ب‎ 
فلطية متناوية‎ 
alternating voltage 


فلطية يتغبر اتجاهها دورياً 


ڪڪ معي الفيزياء .)14( (التعريفات العلہية) سد 
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.( التعريفات العلمية ) 


لوب 


معجم 
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منوب 
alternator‏ 
مولد للتيار المتناروب يتصلل متحرضه الدوار بزوج حلقات انزلاقية يسري فيها 
التيار متناوبا. 
آمیتر 
ammeter‏ 
جهاز قليل المقاومة لقياس شدة التيار الكهربائي. 
اد امیر 
ampere (amp)‏ 
شلة التيار الكهربائي 
2 مضخم 
amplifier‏ 
دارة تضخيم (التيار أو الفاطية) تحتفظ فيه الإشارة بخخنصاتصها 
3- سعة 
amplitude‏ 
الدى القصوي لنظومة متذبذبة بعيداً عن نقطة التوازن. 
4- وحدة الكثلة الذرية 
a. m. u.‏ 
Pi AS 112‏ 
5- زاوية المیل 
angle of dip 90‏ 
الزاوية بين حطوط الدفق الغنطيسي الأرضي وسطح الأرض. 


a 
RD 


... ( التعريفات العلمية ) 


6- زاوية الاحتکكااك 
angle of friction‏ 
الزاوية بين قوة التماس لسطحين والخط العمودي عليهما عندما الاحتكاك 
حدي (آو نهاڻي). 
7- زاوية السقوط 
angle of incidence‏ 


الزاوية بين الشعاع الساقط على سطح ما والخط العمردي على هذا السطح. 


(j)‏ الانعكاس عن سطح مصقول (ب) انعکاس عن سطح نحشن 
1- زاوية الانعكاس 
angle of reflection‏ 

الزأوبة بين الشعاع المتحكضس عن السطح والخط العمودي على ذلك السطح. 
2- زاوية الائکسار 
angle of refraction‏ 

الزاوية بين الشعاع امنكسر على سطح ما بعد عبوره وا خط العمودي على 
ذلك السطح. 


الشعاع الساقط والشعاع المنكسء وزاوية السقوطء وزاوية الانكسار 
جد س ألفيزياء )16( (التعر يناث العلہية) س 


تردد زاوي 
angular frequeucy‏ 

يساوي 2 ط مضروباً في التردد (علد الذبذبات في الثانية). 
كمية التحرك الزاوي 
angular momentum‏ 

جداء كمية التحرك الخطي لجسم في بعله عن نقطة معينة. 
السرحة الزاوية 
angular velocity‏ 

معدل التغير الزاوي بين الجسم واتجاه معین. 
آتيون. صاعدة 
anion‏ 

أيون (شاردة) سالب الشحنة (ينجذب نحو الأ نود "المصعد"). 
يلدن 


anueal 
ا ثم پېرد بہطء.‎ 
آنود» مصعد‎ -1 
anode 
القطب (أو المسرى) الموجب الشحنة‎ 
تمدد الاء الشاذ بالحرارة‎ 2 
anomalous thermal iO of water 


بين درجتى الحرارة صفر و °4 مثوية ينقلص الاء بدل أن يتملد. 


د معاي الفيزياء .)7( (التعرينات اللہية) ت 


3- ضدید الماد 
antimatter‏ 
مادة مؤلقة من جسيمات مضادة لحسيمات الادة العادية. 
4- ضدید النيوترينو 
antineutrino‏ 
جسيم مضاد للنيوترينو (يبتعحث مع إلكترون حيث تتحول النيوترون إلى 
بروتون). 
5 خط بط 
antinodal line‏ 


يصل قاط التداحل الموجب ألبتاء. 


6- بطن‌الموجة 
antinoede‏ 
نقطة الذبذبة القصوى على موجة مستقرة (موقوفة). 
جسيم مضاد 
antiparticle‏ 
له نفس كتلة جسيم آخر لكن علده الكمي وشحنته مضادان. 
1 تمدد ظاهري 


apparent expansion 

التمدد الظاهري الحراري لائع دون أخذ تمدد الوعاء الذي يحنويه في الاعتبار. 
2- مید ا ارخمیدس 
Archimedes? principle‏ 


إذا غمر جسم في مائع فإنه يدفع إلى أعلى بقوة تساوي وزن المائم المزاح. 


hand kk‏ الفيرياء .)18( (الٹی ينات العلہیة) سس 
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معخم القيزيام.ء: (الثمرزنا 


الشكل (9-2) قرة الدفع وقاعدة أرخميدس 


متحرض. عضو الآ٘نتاج 
armature‏ 
اللانثماتل. اللاتتاظر 
asymmetry‏ 
انعدام التناظر الشكلي آو اهندسي 
حو 
atmosphere‏ 
الغلاف الغازي حول الكوكب (بخاصة الأرض). 
ضط جوي 


atmospheric pressure 
هو على الأرض 1.10 × 10 بسكال (وبتغير حسب الارتفاع والأحوال‎ 
الحوية).‎ 
ذرة‎ 
atom 


وحدة البئثية الأساسية لمات (رالعناصر) تثألف من نوا حوها إلكترونات. 


العلمية) 
نموذج قرصة الكشمش للدذرة 
atom, currant ~ bun mode] of the‏ 
تعتر فيه الذرة كرة مسن الشحنات الوجبة والاإلكترونات موضعة عليها 
نموذج روذرفور للذرة 


atom, Rutherford model of the 
النموذج المقبول حالبا للذرة كإلكترونات في مدارات حول نواة موجبة الشحنة.‎ 


قنبلة ذرية 
atomic bomb‏ 

طاقتها من الحرارة والإشعاع المؤين الناتجين من تفاعل متسلسل غير متحكم 
وحدة الكتلة الذريةك 
atomie mass unit‏ 

مقدارها 1.66 × 10 غم. 
الحدد الدري 
atomic number‏ 


علد البروتو نات في نواة ألذرة. 


جج نعي ألفيزياء .)20( (الئعريغات البلہة) س 


ree E ۰‏ 
الوزن الداري 
atomic weight‏ 
الكتلة الذرية النسبية 
داثرة مساحدة 
auxiliary circle‏ 
مسقط حركة الجسم المتحرك بانتظام خول داثزة هتو مسار نقطة قي جركة 
توافقية بسيطة (وهذا يساعد في إمجاد معادلات الحركة الترافقية الہسيطة E‏ 
عدد أفوجادرو 
Avogadro’s number‏ 
علد الجزيعات في جزيء غرامي من الادة (= 6.02 × *10). 
مجور 
axis‏ 
حط يدور الجسم حوله. 
محورالتناظر 
axis of symmetry‏ 


ججج نکی الفيزياء (G1).‏ (التعرینات التلہیة) سد 
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يفات العلمية ) 


E E E EES 8‏ 
جسم القيزياع و } أ لتعرد 


1- ابتعاث بیتاوي (أو بائي) 


B+ - emission 


ابتعاث بورتروت ونبوترينو من النواة عند تحول البروتون إلى نيوترون۔ 


2- جسيم بيتاء دقيقة بائية 
B - particle‏ 


إلكترون تشعة نواة عندما تتحول إحدى نيوتروناتها إلى بروتون. 


العدد النسبي اسما 


ت 


Ng(pP)dp by 


بوضح الطيف اطي الحاج للالكترونات التحولية فوق الطيف المستمر لجسيمات بينا 
فوة دافعة كهرياثية مضادة 
back e. m. f,‏ 
تتولد في ملف عندما يتغبر تجاه التيار امار عبره. 
إشماع الخلفية 


background radiation 


إشعاع مكتنف سبيه الأشعة الكونية (غالباً) والإشعاعات الجانبية الأحرى 


سے عم الفیرياء ...(24) (التر اتال 2 ي 


A pg RRS EEE 
) معجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية‎ 


الطبيعية أو التي هي من صنع اللإنسان. 
ميزان 
balance‏ 
جهاز لقياس الكتلة (أو الوزن) بالقارنة مع كثلة (أو وزن) عيارية. 
غلفائومتر بالسسي (أوقنے) 
ballistic galvanometer‏ 


متسلسلة بالمر 
Balmer series‏ 
خحطوط في الطيف النظور للهدروجين. 
فرجة شريطية 
band gap‏ 
فرق الطافة بين قمة شريط التكافۇ وقاع شربط الطاقة الأعلى التالي. 
طيف شريطي 


band spectrum 


يحوي أمداء (ج. مدى) كبيرة من الأطوال الموجية في طيف الابتعاث ولا بجويها 
في طيف الامتصاص. 


نظرية النطق لللاجسام الصلبة 
band theory of solids‏ 
تستخدم میکانیکا الكم لوصف سلوك الأجسام الصلية. 
عرض النطاف 
Bandwidth‏ 


ججج نعصی الفيزيأء Gs).‏ (التعرنغات التلمية) ص 


فرق الترددين الذي هبط عنله قدرة الدارة إلى نصف قيمتها الذروية. 


بار 


bar 

وحدة ضغط (غبر دولية) تساوي ”10 بسكل (آي ”10 نيوتن على المتر 
المربع). 
ظاهرة برکهوزن 
Barkhausen effect‏ 

ینتج املف حول لب فرومغنيطي قوة دافعة كهربائية إذا لغار اتجاه الجالاث فيه 
بتقريب مغنطيس دائم إلى اللب (ويرافق ذلك صوت يمكن "ماعه جمضخم وجهار). 
1- بارومتر 
barometer‏ 

مقياس للضغط الجري. 
2- بتادیل بارتون 
Barton?s pendulums‏ 


أحف أنواعه الرونون والنيوترون. 
4-العدد الباريوني 
baryon number‏ 

علد كمي يساوي 1 (واحد) للباريونات و -1 لمضاداتهاء 
5- وحدة أساسية 


base unit 


س الفيزياء (G6).‏ (التعریغات العلہیة) سے 


بطارية 


battery 


مجموعة حلايا كهربائية (موصولة على التوالي غالبا). 


مكعبي ممركز الجسم 
b.c.c‏ 
بلورة كل ذرة فيها حاطة يثماني ذرات جاورة. 
1- نظریة بادرین- کوہر-شرایفر 
BCS theory‏ 
تفسر الموصلية الفائقة على درجات الحرارة الحفيضة بتزاوج الإلكترونات 


معي الفيزياء (G7).‏ (التعرينات اللي س 


الطليقة لتنتقل في الفلز دون مقاومة كهربائية. 


ضرية ضريان 


beat 

التخير الدوري في سعة موجة لتداحلها (تراكبها) مع موجة أخرى ذاث تردد 
مباین قریب. 
تردد الضريان 
beat frequency‏ 

ألذي تنخير فيه سعة موجتين متضاربتين. 
بکریل 
becquerel‏ 

وحدة إشعاع = 11-10x2.7‏ کوري. 
ظاهرة برنولي 
Bernoulli effect‏ 


ضغط تبار الائع أقل حيث سريانه أسرع. 


الشكل (4-2) مبداً برنولي 


ڪت عم الفیزياء ...( 28) (التعرینات العلہة) سے 
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(٠‏ التعريفات العلمية 


LERNER 
ال‎ REE E EEE) 
و‎ ( 


معجم الفيزياء.. 


شريحة ثنائية المعدن 
bimetalkic strip‏ 

تنحني عند تخير درجة الحرارة لاخنلاف معاملي تلد المعدنين. 
طاقة الترابط 
binding energy‏ 

الطاقة اللازمة لتفكيك نويدة إلى بروتونات وليوترونات. 
1- طاقة الترابط للنيوكايون النوية 
Binding energy per nucleon‏ 


= طاقة الترابط للنويدة مقسومة على علدها الكتلى. 


( اچ1 ] :ن ی ا ایطہ فل تی لی رہ (ھ 87 ) 
ص n3 ٤ر E J1 :[ ~J Qo‏ 


200 150 100 50 
المدد لبي (۸) 


العلاقة بين الطافة الرابطة لكل نيو كليون 8.8/4 والعدد الكتلي 4 للأنوية 


2- قاتون بيو- سافار 
Biot- Savart law‏ 


بحدد شدة انجال المغنطيسي الناتج عن سلك يمر فيه تيار كهرباثي. 


mms‏ معمم الفیزياء ...(29) (الثعرينات العلہية) س 


3- إشعاع الجسم السود 
black body radiation‏ 


طف الإشعاع الكهرومغنيطي الصادر عن جسم يمتص كافة الإشعاعات 


اء 
0 ر 
3 9 ا 
7“ ج 
اتد کے ا ت جا 

اليقحة العمياء 
blind spot‏ 
ثقل البتد ول 
bob‏ 


الكتلة المعلقة فى طرفه اخر. 
نموذج بور لذرة الهيدروجين 
Bohr model of the hydrogen atom‏ 


يدور الإلكترون حول ألنواة ٤‏ مدارات دائربة شلد م إصدار أو امتصاص) 
إشعاعات كهرمغنيطية في انتقاله بين المدارات. 


ججج کي الفيزياء (G0).‏ (التعرینات البلہیة) س 


المدار الثاني 


المدار الأول ا 
الکررت 


نواة موجبة 


موذج بور للتركيب الذري 
. . ۲ بور 
Bohr radius‏ 


صف قطر المدار الأدنى لإلکترون درة اهیدروجین ف ودج بور" 


boil 


e‏ له الغليان 


boiling point 


سس معاي الفيزياء ... 


Ere 
RENE E VRTERAE r, 
RR ER ENE 3 E 
E 3 
التعريضات العلمية‎ i معجم لقیزب‎ 
ل‎ : 


درجة الغليان 
حین ینساوی ضغط البخار المشيع للساتل مع الضغط الواقع عليه. 
ابت بلتزمان 
Boltzmann’s constant‏ 
علاقة الطاقة الكلية للجزيء بالحرارة الملطلقة (= الثاإبت الجزئي الغرامي 
للغاز مقسوما على علد "أفوغادرو"). 
رابطة 
bond‏ 
وصلة الترابط بين ذرتين. 
ترابط 
bonding‏ 
إحدى سبل ترابط الذرأت في ما بينها. 
تجويف الأاثبوب (أو ١0۲ا‏ الماسورة) 
bore‏ 
قطر هذا التجويف. 
boson‏ 
دقيقة نووية كالفوتون والميزون. 
طبقة حدية 
boundary layer‏ 


طبقة المائع المتامة لر والمتحركة مع جسم صلب يسري فيه 


E eae‏ الفيزياء (G2).‏ (التعرینات العلہیة) سد 


مفیاس بوردون 
Bourdon gauge‏ 
لضغط المواضع عماده أنبوب ملتو يتعدل بزيادة الضغط في داخله. 
درجة حرارة بويل 
Boyle temperature‏ 
درجة الحرارة التي يقارب فیها الغاز اللامثالي الغاز ا لمثالي في حضوعه لقانون 
بویل. 
قانون بویل 
Boyle’s law‏ 
يتناسب حجم الكتلة الثابتة من الغاز عكسياً مع الضغط بثبوت الحرارة. 
قانون براغ 
Bragg’s law‏ 
علاقة تحدد حالات التداخل البناء للأشعة السينية المنعرجة (حيوداً) عن 
طبقات الذرات المختلفة في بلورة. 
إجهاد الكسر 
breaking stress‏ 
إجهاد الشد الذي تنكسر به المادة. 
زاويه بروستر 
Brewster angle‏ 
زاوية السقوط على جسم شاف التي يتعامد فيها الشعاعان المنعكس 
والمنكسر. 


o.‏ مهم الفيزياء ...(33) اة اا ت 


brittle 


ينكسر فبلى بلوغه حد المروئة. 


حركة براونية. نغشان 


Brownian motion 

حركة عشوائية للجسيمات المعلقة في مائم (ترى بالجهر) بفعل تصادمها مع 
جزیتات المائع. 
فرجون» مسفرة 
brush‏ 

محس تاس مع مبدل التيار في حرك أو مولد كهربائي. 
فقاعة 
bubble‏ 

غشاء سائلي معباً بالغاز داحل السائل آو خارجه. 
حجرة القفاقيع 
bubble champþber‏ 


س فصي الفيزياء (G4).‏ (أالتعرينات البلية) سد 


8 


س معام الفيزياء ... 7 ) (التفريئات العلية) سسس 


1- كولوم 


وحدة الشحنة الكهربائية (= امز ثانية) 
2- یعایر (المقیاس). 


يدرج (بالقارنة مع شيء فياسي) 
calibrate‏ 
3- مسعر, کالوریم‌تر 
callorimeter‏ 
وعاء لقياس كمية الحرارة (في احتبار إبجاد الحرارة النوعية مثلاً). 
4- مواسعة: سعة (المكتف) 
capacitance‏ 
قياس لقدرة الكثف على حزن الشحنة الكهربائية 
[ ت مادة عازلة P‏ 


{f.1 1 


1 


TTF 


آلارض 


capacitor 


ns‏ الفيزياء (G8).‏ (التعرينات العلہمية) جڪ 


ت العلمية ) 


عازل (أو فراغ). 
تیار متناوب 4 مكثف 
capacitor, alternating current in a‏ 
طور التيار فيه يسبق طور الفلطية ب .٠90‏ 
شحن المكثف 
capacitor, charging‏ 
وهر لا یتم آنيا عند وصله بقاومة إلى مصدر ثابت القوة الدافعة الكهربائية 
تفريع المكثف 
capacitor, discharging a‏ 


إذا وصلت صفيحتا مكثف بقاومة فالتفريغ لا يتم آنياً 


مکثف مکون من لوحین موصلین متوازیین 
الطاقة الختزنة ے مكثف 
capacitor, energy stored in a‏ 
2 المواسعة × مربع الفلطية عبره (أي نصف جداء الشحة في الفلطية). 
مکروفون (میکروقون) مواسعي 


capacitor microphone 


س نعېې القيزياء اي ( (التعريفات الىلية) سد 


4 STS 


RINE 


ا 
ERIS kes‏ 
e‏ 


REE 
ر‎ ِ 


القيزياء... ( التعريفضات لعلمية ) 


رقه المعدني يلف إحدى صفيحتي المكثف فتنغير المواسعة بجحركته. 
وصل الكثضات على التوالي وعلى التوازي 
capacitors in series and parallel]‏ 
في وصل التوازي المواسعة النلتجة هي مجموع المواسعات وني وصل التوالي 
معكوس المواسعة النانجة هو تجموع معكوس المواسعات. 
الظاهرة الشعرية 
capillary effect‏ 
مفعول الخاصية الشعرية في تغير مستوى السائل في أنبوب ضيق. 
مکروفون کریوني 
carbon microphone‏ 
يضغط فيه الرق حبيبات كربولية فتتغبر مقاومته. 
دورة کارنو 
Carnot cycle‏ 
دورة افتراضية لتخيرات أربعة (في غاز مثالي عادة) تنتهي بعودة درجة الحرارة 
والضغط والحجم إلى وضع البداية 


مجال جتقي 
catapult field‏ 
اجال المغنطيسي لسلك حمل تياراً بين قطبين مغنطيسيين. 
مهیط, کاتود 
cathode‏ 


مکشاف ذبدذبات کاتود ي 

1cathode ray oscilloscope 
ا‎ 

أشعة الكاثود: الأشمة المهبطية 

cathode rays 


حرمة إلكترونية تنبعث من كاثود مدفعة الإالكتروتات. 


صمام الأشعة الكاثودية 
cathode ray tube‏ 

وعاء مفرغ في أحد طرفيه مدفعة إلكترونات وفي الآحر ستارة مفسفرة وبه آلية 
لتبشير الحزمة الإلكترونية أنبوبة أشعة الكائود. 
كاتيون. هابطة 
cation‏ 

أيون موجب الشحنة. 
خلية (كهريائية) 
cell‏ 

تتحول فيها الطاقة الكيماوية إلى طاقة كهربائية. 
سلم سلسيوس لد رجات الحرارة 


Celsius temperature scale 


سح بعصي الفيزياء 4 (a)‏ (التعريناثت العلہية) س 


E 


. (التعريفات العلمية 


هو السلم امئري لدرجات المرارة. 
مرکزالتقوس) مرکزالنکور 
center of curvature‏ 
مركز الكرة التي يؤلف سطح المرآة الكروية جزءأ منهاا 
مرکزالکتله 
center of mass‏ 
نقطة يفترض أن حصلة قوى الحاذبية تؤثر فيها. 
قوة نابدة 
centrifugal force‏ 
فوة طاردة مركزية. 
ثابكدة: طاردة 
centrifuge‏ 
فرازة بقوة الطرد المركزي. 
قوة جابدة 
centripetal force‏ 
قوة الحذب المركزي 
تفاعل متسلسل 
chain reaction‏ 
بسر (متسارها غالا شاا تعد اده 
تفيرنقطة الغليان بالضغط 
change of boiling point with pressure‏ 


ی معاي القيزياأء .)2( (التعريثات العلمية) ججج 


SE SRE RR EAE 
القبزباع...( التعربفاث اتعلهمبنة‎ : 
معجم إلقفب ا‎ 


تغير نقطة الانصهار بالضخط 
change of melting point with pressure‏ 
اواد ال تلص ين التجمسد ترتفع نقطة انصهارها بارتفاع الضغط 
قاذون بقاء الشحنة 
charge, law of conservation of‏ 
الشحنة لا تتلاشى بل تننقل من مكان إلى آخحر. 
شحتة الالكترون 


charge on an electron 


شحنة سالبة مقدارها 1.602 × 10 كولوم 


ن 3 
2 ر 2 4 
٣ 2‏ 
. ( 


٠ ا الك‎ 
charging a capacitor 


وهو لا یتم بالکامل آنیا عند وصل الكثف بالصدر. 


الشحن بالد لاک 


charging by friction 


شحن جسمين غير مشحونين بغرك إحداهما بالآخر. 
الشحن بالتأاثير 
charging by induction‏ 

شحن جسم بالكهرباء بإكسابه شحنة مستحثة. 
قاتون شارل 
Charles’ law‏ 


حجم كتلة محدحة من الغاز على ضغط ثابت يتناسب طردياً مع درجة الحرارة 


المطلقة. 
فتتة 
charm‏ 
خحاصية لبعض الفمدرونات تفسر طول عمر بعض الحسيمات الفتونة الأحف 
والأكثر من المتوقح. 
طاقة كيماوية 


chemical energy 


طاقة ختزنة في وصلات الترابط بين الذرات يكن انطلاقها في التفاعلات 
الكيماوية. 


تفاعل کیمیائي 
chemical reaction‏ 


ج sd‏ أالفيزياء .)4( (ألقعريغات العلمية) ا 


رمزکیمیائي 
chemical syrınbol‏ 


حرف أو أكثر يختصر بها اسم العثصر. 


الكيمياء 
chemistry‏ 
خحصائص العناصر وطرق اتحاد الذرات لتكوين المركبات والتغبرات المرافقة 
أذلك. 
1- مختصرکوري 
Ci‏ 


(وهو وحلة الدشاط اللإشعاعي). 
2 العضلات الهدبية 
ciliary muscles‏ 
دارد 
circuit‏ 


دائرة كهربائية تتمثل بالسار الموصل من أحد طرفي البطارية إلى الطرف الآخر. 


مدارحول قطبي 


circumpolar orbit 


سیفیل 
CIVIL‏ 

أوائليات أحرف تبين اخحتلاف الطور بين التيار والفلطية في المكثفات وملفات 
أانة. 


نص کكلوزيوس لقانون الد يناميات الحرارية التاتي 
Clausius? statement of the second law of thermodynamics‏ 
لا يكن ابتكار منظومة يكون عملها فقط نقل الحرارة من جسم بارد إلى اخر 
أسخن مثة. 
متراص الحشو 
close packed‏ 


حين ذرات البلورة في أقصى حالات التقارب الممكنة. 


cloud chamber 

جھهاز تین مسالك جسيمات الإشعاع امین بتكائف جار فائق الإشباع على 
الأيونات التي يخلفها الجسيم المؤين. 
عضريت ثاني أكسيد الكريون 
COZ, puck‏ 

حلقة معدنية مغطا تحثبس قطعاً من ثاني أكسيد الكربون الجليدي قتنزلق 
الحلقة بلحكااك ضثیل بفعل ضغط الغاز المتسامي. 


E,‏ اې ألفيزياء .)46( (التعريفات العلمية) س 


4 (التعريفات العلمية) 


يندمچ 


coalesce 
يتضام لیکو سا و احدا.‎ 
معامل الاحتكاك‎ 
coefficient of friction 
نسبة الاحتكاك الحدي (أو النهائي) إل رد الفعل العامد لسطحي التماس.‎ 
معامل التوتر السطحي‎ 
coefficient of surface tension 
القوة المؤثرة بزاوية °90 على جانب خط طوله متر مرسوم على سطح‎ 
السائل.‎ 
القوة (المخنطيسية) الفهرية‎ 
coercive force 


شدة الجال المغنطيسي اللازم لإزالة مغنطة مادة عالية الإتفاذية ا لمغنطيسية كاملة 


التمغئنط. 
1- متساوق؛ متسجم الترابط 
coherent‏ 


فى وصف الموجات ذات فرق الطور الثابت. 
2- تماسك 
cohesion‏ 

قوة التجاذب بين جزيئات السائل (وهي سبب التوتر السطحي). 
3 ملف 


عدة لفات من السلك المعزول يتزايد الجال المغنطيسي للتيار المار بتزايدها. 


ل معجي الفيزياء .)7( (التعريغات العلمية) ا 


4 میزاع مسل دد 


collimator 
جهاز توجيه الأشعة الضوئية متوازية.‎ 
تصادم‎ -5 
collision 
اصطدام جسمين أو أكثر بعضها ببعض.‎ 
جديد للسركة حركة خط مستتيم عدا البليا‎ 


الاصطدام يتير اتجاء الحركة 


إٹلون 
colour!‏ 

الأثر الناتج عن فصل العين لأطول الأمواج الضصوئية المتفاوتة (اللون ااكن 
هو مزیج متکافوع من ألوان الطيف). 


ج نعي الفيزياء .)8( (التعرينات العلية) سسحت 


الفيزياء... ( التمريفات العلمية ) 


ا 


مجم 


لون 
colour2‏ 
مفهوم كمي تتمیز به الکواركات والغلوونات. 
عمی الالوان 
colour — blindness‏ 
عدم القدرة على تمييز بعض الألوان (كالأحمر والأخحضر) خلل في الشبكية. 
محايد اللون 
colour neutral‏ 
لا لون ذاتیا له کاهدرونات. 
التفلزة الملونة 
colour television‏ 
باستخدام صمام أشعة كائودي ذي ثلاث مدفعات إلكترونية. 
مزج الالوان الجمعي 
colours, additive mixing of‏ 
مزج ألوان (أولية غالبا) لإنتاج ألران أخرى كمزج الضوءين الأحر والأحضر 
لاإأنتاج الأصفر. 
لون الأجسام المبصرة بضوء ملون 
colours of objects viewed in coloured light‏ 
الأجسام المبصرة بنور ملون تعكس فقط ألوان الئور الذي تبصر به. 
مزج الالوان الإسقاطي 
colours, subtractive mixing of‏ 


البدء بلون أبيض (أي كل الألوان) وإسقاط الألوان غير المرغوب فيها. 


سج نای الفيزياأء :)9( (التعريقات العليية) د 


قاتون الخازات الموحد 
combined gas law‏ 

حجم كتلة ثابثة من الغاز يتناسب عكسياً مع الضخط وطرديأ مع درجة الحرارة 
الطلقة. 


مبد ل عاکس التيار 
commutator‏ 
وسيلة وصل الملفات بالطرف القابل في الحرك أو المولد كل نصف دورة. 
لون متمم 
complementary colour‏ 
اللون المتبقى بعد إزالة لون مامن اللون الأبيض (مثلا اللجنتة "الأهمر 
الأرجوانى" والأخحضر لوثان متثامان). 
مركة 


w 


component 
طول الخط الناتج عند إسقاط متجهة في اتجاه معين.‎ 
ملف‎ 
composite 
مکون من مادتین خثلفنین أو أ‎ 
مركب‎ 
compound 
مادة يتحد فيها أكثر من عنصر بنسب ثابتة عدد الذرات من كل عنصر.‎ 
مچهر مركب‎ 
compound microscope 
شيئينة امحدبة تعطي صورة حقيقية مكبرة للجسم وتعمل عينبته الحدبة كعدسة‎ 
مكيرة هله الصورة.‎ 


سد نعي ألفيزيأء e‏ 0( (التعريفات العلبية) د 


۰ SEKE r 
(التعريقات العلمية)‎ . 


نضفط 


مه 


compress 
ظاهرة كميتون‎ 
Compton effect 
تشتت الفوتونات السينية المرن بطول موجي أكبر بفعل الإلكترونات.‎ 
مقعر‎ 
concave 
مقوس (أو منبعج) إلى الداخل.‎ 
تواة تحثف‎ 
condensation nucleus 


نعصجی ألفيرياى (G1).‏ الت نات ا اة ى 


condense 
يتحول من الحالة الغازية إلى حالة السيولة.‎ 
مكثفة (الضوعء)‎ 


condenser l 
عدسة محدبة تكثف أالضروء فى بقعة حددة.‎ 


ية هحدية 
أشعة متوازية 


مواصلة 
conductance‏ 
معكوس المقاومة . 
نطاق التوصيل 
conduction band‏ 
نطاق الطاقة بين نطاق التكاف وقاع التطاق الأعلى التالي. 
الملوصلية 
conductivity‏ 
معكوس المقاومية . 
موصل, ناقل 
conductor‏ 


REE 

EN E 
Ei! 
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ت العلمية 


قطح مخروطي 
conic section‏ 
بندول مخروطي 
conical pendulum‏ 
يدور قله ف داثرة أذقية. 
ثبات سرهة الضوء 
constancy of speed of light‏ 


راء قان اللي ها معدا أرما با م م 
Constant‏ 


خابت التتاسب 

constant of proportionality 
ترمومترغازي ثابت الحجم‎ 
constant volume gas thermometer 


يقيس درجة الحرارة من تغير ضغط كمية الغاز الثابتة الحجم فيه. 


بناء 
constructive‏ 

في وصف تداحل موجتين متماثلتي التردد تصلان متطاورتين لنكونا موجة ها 
جموع سعتيهما. 


س معي الفيرياأء .)3( (التعرينات العلسة) س 


contact 
جناصة تلامس متحرك وصلا أو قطعا كما في المفتاح الكهربائي.‎ 
قوة تماس‎ 


contact force 
تعمل على جسيمين إذا كان متماسين فقط (كالاحتكاك).‎ 
بتقلص‎ 
contract 
يصغر بالا نکماش.‎ 
control rod 
قضیب ماض للنيوترونات يتحكم ي التفاعل التسلسل داحل مفاعل نووي.‎ 
الحمل‎ 
convection 
انتقال الحرارة بحر كة الوسيط الائع.‎ 
تيار احمل‎ 
convection current 
تيار الاثم المسبب عن الحملل الحراري.‎ 
التيارالاصطلاحي‎ 
conventional current 


القار لساري ف الذاة افراضعا من القت اتر إى السا 


IE 7 
EE ERE 
SE ن‎ 
E O 


.التعريفات العلمية 


معجم الفيزياء.. 


لام مقرب. متقارب 
converging‏ 
في وصف عدسة وسطها أثخن من طرفيها فتجمع الأشعة المارة عبرها (أو في 


محا ن 


convex 
مقوس (أو منبعج) إلى الخارج.‎ 
التبريد بالبخر‎ 
cooling by evaporation 
اغخفاض درجة الحرارة في سائل يتبخر (لأن الجزيئات الأسرع والأعلى طاقة مي‎ 
التي تفلت من سطح الساثل).‎ 
تصحبح التبريد‎ 
cooling correction 
تعديل قياس كمية الحرارة (قي إحتبار تحديد الحرارة النوعية) باحتساب الخرارة‎ 
المفقودة في الوسط اغيط.‎ 
قانون تيوتن 4 التبريد‎ 
cooling, Newton’s law of 
الحرارة المفقودة (بللحمل) من جسم في المواء الساكن تتناسب طرديأ مع فرق‎ 
درجة الحرارة بين الجسم وحبطه.‎ 
زوج کوبرې‎ 
Cooper pair 


أحد زواج الإلكترونات ف نظرية " باردین - کوبر - شراپفر". 


الجزء الداخلي من جسم (ملفا أو كوكبا أو مفاعلا نوويا أو غبرها). 
قاعدةالیزال 
corkscrew rule‏ 

حركة البزال (بريمة السدادات) في تجاه تيار في سلك مستقيم تبين اتجاه 
الفيض (الدفق) المغنطيسي حوله. 
القرتية 
cornea‏ 

الجزء امقوس الشفاف من العين (الذي ير عره الضوء). 
أشعة كونية 
cosmic rays‏ 

جسيمات من الفضاء (معظمها بروتونات فائقة السرعة) مع ما تنتجه من 
جسيمات في أجواء الأرض العليا 
کولوم 
coulomb‏ 

وحدة الشحنة في نظام الوحدات الدولية (تساوي أمبير في الثانية). 
قانون کولوم 
Coulomb’s law‏ 

قرة التجاذب (أو التنافر) بين شحتتين نتناسب طردياً مع حاصل ضربهما 
وعكسيا مع مربع المسافة بينهما. 


سسس عص الفیزیاء ...56 ) ہینات اللہیة) سے 


مزدوجة 
couple‏ 


قوتان متسأوبتان متعاکسشا الاتجاء (عزمهما 2 قبمة إحداإهما × المسافة العمودية 


بینهما). 
ترابط إسهامي 
covalent bonding‏ 
ترابط بين ذرتين أو أكثر تشترك الذرات فيما بينها بإلكترون أو أكثر (لإنقاج 
جرع 
critical‏ 
شطوط بالقدر الكافي فقط لمداومة التفاعل المتسلسل. 
؟ ) 
٣‏ 
١‏ 
nD‏ 
( چ ١‏ 
الانعكاس الكلي الداخلي والزاوية الحرجة 
زاوية حرجه 


critical angle 


زاوية السقوط حين زاوية الانعكاس °90 


ج معهم الفيزياه...(67) (التعرينات الیلہية) سد 


EE 3‏ 
E‏ و ا ت 
انه 


التعريفات العلميهة 


اللضاءلة الحرجة التخميد الحرج 
critical damping‏ 
قيمة المضصاءلة اللازمة لااد ذبذبة النظام بالسرعة القصوى (حين ثاإبت 
الاضمحلال = التردد الزاوي للذبذية). 
الكتافة الحرجة 
critical density‏ 
كثافة الغاز في نقطته الحرجة. 
خط التحاررالحرج 
critica] isotherm‏ 
الذي يوازي حور الحجم في إحدى نقاطه وحيث لا مبحدث التغير الطفيف في 
الحجم تغيرا فى الضغط. 
كتلة حرجة 


critical mass 

أقل كمية من مادة شطورة تجعلها حرجة. 
critical point‏ 

حيث خط التحارر الحرج يوازي حور الحڄم (فيشكل طورا الادة طورا واحدا). 
درجة الحرارة الحرجة 
critical temperature‏ 

زنقطة حط التحارر احرج (فوقها لا بمكن تسييل الادة بالضغط فقط). 
كريوستات. كظيمة قريه 
cryostat‏ 


وعاء حفظ المراد على درجة حرارة حفيضة. 


EEE‏ معمم الفیریاء ...( 68) ( ال ات الل ةا ج ي 


بلورة 


crystal 
جسم صلب تنتظم ذرانه في غط معین.‎ 
علم البلورات‎ 
crystallography 
مبحث البلوریات وتبلورها.‎ 
مكعبي متراص الحشو‎ 


cubic close packed 

حيث تتراص الذرات في البلورة في طبقات كل ذرة منها تجاور ستا في الطبقة 
اتا ١‏ 
التمددية الحجمية 
cubic expansivity‏ 


التغر الجزئي ا لکسري) في حجم الاح نخر الحرارة درجة وأحلة (= معامل 


التمدد الحجمي). 
کوري 
curie‏ 
وحلة النشاط الإشعاعي (= 3.7 × "10 بكريل) 
درجة حرارة كوري 


Curie point 
درجة الحرارة الى تختل فيها النطق المغلطيسية ف الادة بفعل اهتزازات الذرات‎ 
المتزايدة السرعة.‎ 


س ممصم الفيزياء ...(59) (التع ينات العلمية) د 


نموذج ثرصة الكشمش للذرة 


currant — bun model of the atom 


کان پقثر ضس إالذرة كرة من الشحنات الموجبة مرصعة بالإلکترونات. 
تیار 
current‏ 


سريان الشحنة الكهربائية (أو مقدار ما يمر منها عبر لقطة معينة في الثانية). 


RD E Sa e E 3 
٣ 
د‎ F E 
حركة شحنة موجبة‎ : )١١-١( شكل‎ 


التأثيرالحراري للتيار 
current, heating effect of a‏ 
يتناسب طردياً مع جداء التيار في فرق الجهد الكهربائي. 
قاتون بقاء التيار 
current, law of conservation Of‏ 
مجموع التيار الساري في تفرع سلكي يلتقي في نقطة يساوي مجموع التيار 
النطلق في تفرع من تلك النقطة. 
التآثير الختنطيسي للتيار 
current, magnetic effect of a‏ 


بتناسب طرديأ مع طول السلك وإنفاذية القراغ وعكسباً مع البعد عن السلك 
× 2 ط. 


س ا الفيزياء .)0( (التعرينات البلية) سد 


يفات العامية ) 


الد 


مرکزالتقوس 
curvature, center of‏ 

مركر الكرة في المرآة الكروية جزء منها (وهو على ضعف بعد البؤرة الرئيسية). 
قاتون المرآة المقوسة 
curved mirror formula‏ 

معكوس البعد البؤري يساوي معكوس بعد الجسم زائدا معكوس بعد 
الصورة (باعتبار الحقيقي موجب الإشارة). 
سیکلوترون 
cyclotron‏ 

مسارع جسيمات مداري (تنغير الفلطية المتناوبة في قطبية الدالتين بجيٹ يظل 
اجال بینهما پسبب تسارع اطحسیمات). 


فولئية متاربة ناب ارجد عاي 


e‏ معجم الفيزياء د (o)‏ (التعرينات العلية) س 


E 


( 


mm‏ معي الفيزياء )8( الق اتال س 


قانونالضغط الجزتي لذ دالتون 


Dalton’s Jaw of partial pressures 
ضخط مزيج من الغازات في وعاء هو مجموع ضغوطها الجزئية (التي يؤثر ها‎ 
کل غاز فیما لو کان وحده في الوعاء).‎ 
ذبذ بات مضاءلة (أو مخمدة)‎ 
damped oscillations 
سعتها تقل مع الزمن.‎ 
تأريخ الصخور‎ 
dating of rocks 
بمقارنة نسبة النظائر المشعة واللامشعة في تركيبها‎ 
تويدةوليدة‎ 
daughter nuclide 
(من تفتت النويدة الأم في الاضمحلال الإشعاعي).‎ 


طول موجۀ دي برولي 


de Broglie wavelength 


حركة الجسيم). 


ت معاي الفيزياء .)4( (الت نتا ت ال اة ج ي 


A. 
ERGE 


محجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


قرضيه دي برولي 
de Broglie’s hypothesis‏ 
نظرية تقول بفكرة الأزواج الموجية المحسيمية (أي إن الموجات قد تسلك 
کللحسیمات واخحیمات کالأمواج). 
وقت اليمود 
dead — time‏ 
فترة همود العداد بين كشف جسيم وآخر. 
1) اضمحلال؛ (دنوں تضتت) 
decay‏ 
تحول النويدة المشعة إلى أخرى (ليست مشعة بالضرورة). 
2) اضمحلال. تضاژل» تلاش 
ثابت التضاؤل 
decay constant‏ 
معكوس الزمن اللازم لتضاؤل سعة الذبذبة مقار بجر من فيمتها 
الا بدا ثية. 
دیسیيیل 
decibel‏ 
وحلة لوغاريتمية لقياس الحهارة الصوتية (الصوت الذي جهارته 20 ديسيبل 
یکون أعلی 10 مرات من الذي جهارته 10 ديسيبل). 
دي دال 
dee‏ 


إلكترود تسريع أجوف في السيكلوترون (على شكل الحرف 5). 


hd es‏ الفيزياو .)65( (التعرینات العلة) س 


BE aur. 
ONES 


... (التعريقات العلمية ) 


define 
محدد معتى أو قيمة كمية معينة.‎ 
یشوه‎ 
deform 
يغير حجم الشيء أو شكله.‎ 
درجة الحرية‎ 
degree of freedom 
عدد السبل التي بمكن للجزيء أن يسلكها ليكتسب طاقة.‎ 
إزالة الختطة‎ 
demagnetization 
بالتسخين و الطرق أو بوضم الادة في ا جال المغنطيسي لتبار متضاوب يتناقص‎ 
ندرجيا.‎ 
کثیف‎ 


dense 
عالي الكثافة.‎ 
كتافة‎ 
density 
كثلة وحدة الحجم (= الكتلة + الحجم).‎ 
طبقة التقاد‎ 
depletion layer 
منطقة الاتصال م س (موجب سالب) التي تنعدم فيها حاملات الشحنات‎ 
لامتلاء ألثقوب بالإالكترونات الطليقة.‎ 


kkk‏ جعوي r)‏ .)66( (التعریتات العلية) سد 


+ کے مدمه 


وحدة 
derived unit‏ 
تحدد بوحدات أخرى أساسية (كوحلدة السرعة مثلا), 
هدام 
destructive‏ 
في وصف تداحل موجتين متمائلت التردد تصلان متعاكسق الطور (فتكون 
شخ الر ج اله ى افر ين متها ۰ 
الديوتريوم 
deuterium‏ 
الهدروجين الثقيل (الني عدد الكتلي 2). 
اتحراف 
deviation‏ 


زاوية اتعطاف مسار الشعاع الضوئي بفعل الانكسار (في موشور مثلا). 


الانكسار الضوئي خلال الموشور 
ديامغتيطي» مجاتب المغنطيسية 
diamagnetic‏ 


يتمغنط فى اتجاه يعاكس إلجال الممغنط (لأن لا عزم مغنطيسيا مستفلا لذراته 


وجزیاته). 


ج مې القيزياء sa‏ )7( (التعريفات العلمية) ڪڪ 


غشاء؛ رق 


diaphragm 
الرقيقة التى تهتز بتغير ضغط الأمواج الصوتية في المكروفون (أو الأذن).‎ 
جنر‎ 
تضاغط‎ 
ا‎ 
) 
NN 7 
عازل‎ 
dielectric 


مادة عازلة في جال كهربائي (في مكثف بماصة). 


قابت العازل 
dielectric constant‏ 


مقدار زيادة سعة المكثف باستخدام هذا العازل بين صفيحتيه (بالقارنة مع 


الفراغ). 


س ممصم الفیزیاء .)8( ا ت 


E 8 re 
EÊ 


معجم الفيزياء... ( التعريضات العلمية 


حپود 
diffraction‏ 


انعراج الموجة (أو اننشارها) عند دورانها حول جسم أو عبورها عبر فجوة. 


III! 


محززة البحيود 
diffraction grating‏ 
لوحة صقيلة تحززة بالاف الحروز المتلازة المتوازية. 
مط البحيود 
diffraction pattern‏ 


حح ch‏ القيزناء .)0( (التعرينات العلمة) ب 


اننت ار 


diffusion 
انتشار مادة (غازية أو سائلة أو صلبة) في أحرى نتيجة لحركة جزيئاتها‎ 
العشوائية.‎ 
قانون غراهام لانتشار (الغازات)‎ 
diffusion, Graham’”s law of 
معلل الانتشار يثناسب عكسيا مع الخذر التر بيعي لكتافة الاحة (الغاز).‎ 
فلطمتر رقمي‎ 
digital voltmeter 
جهاز إلكتروني يقيس الفلطية رقميا (دون مؤشر).‎ 
مصغر‎ 
diminished 
حجم صورته اقل من حجمه.‎ 
دایود صمام ثنائي‎ 
diode 
مقوم بجع التيار يسري في اتج واحد.‎ 
دیوبتر‎ 
dioptre; diopter 
قياس قوة العدسة (= معكوس الطول البؤري بالأمتار).‎ 
زاوية اليل‎ 
dip, angle of 


الزاوية بين أنجاه لجال المغلطيسي للأرض ومستوى الأفق في ذلك الموقع 


س معېي ألفيزياء .)0( (التعرینات الیلہیة) س 


تیار مستمر 
direct current‏ 

تيار (ثابت عادة) يسري في اتجاه واحد لا يتغبر. 
انجاهي 


directional 
متناسب طرديا‎ 


directly proportional 
يزداد طردياً بنسبة الزيادة نفسها في المتغير الآخر.‎ 


discharging a capacitor 

(المكففت لا يقد حه آنا). 
اتخادع 
dislocation‏ 


عيب خطي أو نقطي في بنية البلورة. 
تشتت: تفرق 
dispersion‏ 

تحلل الضرء الأبيض (المتعدد الأطرال الموجية) بالانكسار المتفاوث لموجاته 
إزاحة 


displacement 


وهاء إزاحة 


displacement can 
يغمر فيه الجسم لقياس إزاحته.‎ 
یبدد:یتبدد‎ 
dissipate 
يتحول إلى طاقة (حرارية) لا تخدم الغرض المطلوب.‎ 
یدوب‎ 


dissolve 
پنحل مکونامحلولا.‎ 
بياتي المسافة والزمن‎ 
distance —~ time graph 
رسم بيائي للمسافة مقابل الزمن.‎ 
مباعد؛ مفرقء متباعد‎ 
diverging 


في وصق عدسة وسطها أرق من طرفيها فتباعد الأشعة المارة عبرها (أو في 
وصف تباعذ هله الأشعة). 


سء 


E 


معجم الفيزياع.. 


( التعريفات العلمية 


نطاق 
domain‏ 
حيز في مادة فرومغنيطية تتخذ فيه كل ثنائيات القطب المغنطيسية اتجاهاً واحدا. 
ذرة مانحة 
donor atom‏ 


ذرة خمياسية التحافڙ ققدم حاملات الشحنة في شه موصل سالب التوع. 


ا 


یوسب 
dope‏ 
يضيف شائبة إلى شبه الوصل. 
ظاهرة دویلر 
Doppler effect‏ 


تغير التردد (المسموع) نتيجة لتحرك المصدر والسامع باقجاه بعضهما أو باتجاه 
معاکس. 
زحزحة دویلر. 
Doppler shift‏ 
تغر التردد بفعل ظاهرة "دوبلر". 
قياس الجرعات 
dosimetry‏ 
دراسة قياس مستويات الفاعلية الإشعاعية. 
السحب 


4 


drag 
المقاومة (اللزوجية) التي يبديها المائع لجسم متحرك عبره‎ 


س اهي الفيزياء a‏ ر (الثعر يقات العلمية) س یھ 


سرعة الاتسياق 


drift velocity 
معدل السرعة الذي تتحرك به حاملات الشحنات.‎ 
خلية دافعة‎ 
driver cell 
تزود دارة المفرق (مقياس فرق الجهد الكهربائي) بالتيار.‎ 
قوة محركة (دورية)‎ 
driving force 
تحدث ذبذبات قسرية.‎ 
مطيل‎ 
ductile 
ابل المطل (ف تا ما‎ 
قانون دولونغ وبپ‎ -1 
Dulong and Petit's law 


على درجة حرارة عالية نوعا السعة الحرارية للجزيء الغرامي من أي مادة 
صالبة تساوي كمية ثابعة ) 
2- دينامي» حراکي 
dynamic‏ 

متحرك آو متغير. 
3- اتزان د ينامي 


dynamic equilibrium 


قد يكون فيه بعض المنظومة غير متوازن رغم اتزان المنظومة ككل. 


د معاېي الفیزياو ê‏ )4( (التعريغات البلہة) سد 


4-احتکاك حراکي 
dynamic friction‏ 
بين سطحين ينزلقان واحدهما على الآخر. 
5- دینامو. موند کهربائي 
dynamo‏ 


آلة تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. 


المرزد الكهرباڻي. 


س نص القيزباء (G5)‏ ال ات اا 


س معصم الفيزياء ...( 77 ) (الئرينات اللةا س 


العلمية) 


4 


يؤرض 
earth‏ 
يصل (دارة كهربائية) بالأرض. 
قياردوامي 
eddy current‏ 
يتولد بالحث في مادة موصلة نتيجة لتغير الجال المغنطيسي الموّئر فيها. 
انخلاع حا 
edge dislocation‏ 
حيث يأتي أحد مستويات الذرات إلى نهايته. 
تأتيرالسطوح 4 الإشعاع الحراري 
effect of surfaces on thermal radiation‏ 
يون الإشعاع ف دناه من السطح الأبيض الصقيل وني أقصاه من السطح 
الأسود الكامد والمشع الجيد هو ماص جيد للإشعاع. 
كفاية كفاءة 
efficiency‏ 
نسبة الشغل المستفاد من الآلة إلى الطاقة الي زودث بها الآلة. 


جهد 
effort‏ 


القوة الى تبذل شغلا على الآلة. 
تفسير آينشتبن للظاهرة الكهرضوثية 
Einstein’s explanation of the photoelectric effect‏ 


س معي الفيزياء .)5( (التعرينات البلمية) سض 


REST 


EA NNE 
+ أ لميزيا‎ 


. ( التعريفات العلمية ) 


زبادة الشدة تنتج إلكترونات أكثر في مستوى الطاقة نفسه لأن الضوء يأني في كمات 
يحمل الاإالكترون كما واحدا منها. 

تصادم مرن 

elastic collision 


L_4 


M=my + m2 : بىالص اتس‎ 


(f) 


أ“ يبين حركة کتلتين و ۳2 قبل التصادم وبعد التصادم في المرجع $ 
حد المرولة 


elastic limit 


أقصى إجهاد بحتمله الجسم دون أن يحدث فيه تشريهاً دائماً (فيرتد إلى حاله 
الأصلي بعد زواله). 


طاقة الوضع المروني 
elastic potential energy’‏ 


طاقة الجسم (المرن) الممطول أو المضغوط (يطلقها عند استعادة وضعه). 


iE‏ معجي الفيزياء :)60( (التعرینات الیلہية) د 


E‏ ت 


معجم الفيزد 


HIRE 


.( التعريفات العلمية 


۶ 
طاقة المرونة الكامنة‎ 
elastic potential energy” 

الطاقة المختزنة في جسم نتيجة لتغير مرن في شكله أو حجمه (“ 
الشد × الامتداد). 


المروثة 
elasticity‏ 

خحاصية المادة الي تستعيد حجمها أو شكلها الأصلي بعد اط أو الضغط. 
ذوالقطبين الكهريائي 


electric dipole 

شحنتان کهربائيتان متساويتان ومتضادتان (تفصلهما مسافة قصبرة جدا). 
مجال کهريائي 
electric field‏ 


أثر الشحنة الكهربائية الساكئة في الحيز الحيط بها 


Tl 


المجال الكهريائي حول موصل (مشحون) 


electric field around a conductor 


يون الأشد حيث التقوس الأقصى. 


کک فصي ألفيزرياء (s1).‏ (التعرينات العليية) سد 


خطوط المجال الكهريائي 


electric field lines 
خحطوط تبين اتجاه القوة على شحنة موجبة في أي نقطة من ان جال الكهربائي.‎ 
الجهد الكهرياتي‎ 
electric potential 
الجهد الكهربائي في نقطة يساوي الشغل اللازم لنقل وحدة الشحنات الموجبة‎ 
من اللانهاية إلى تلك النقطة.‎ 
الطاقة الكهرياتية‎ 
electrical energy 
طاقة الشحنات الكهربائية نتيجة لموقعها ذي أخحهد الكهربائي الأعلى.‎ 
القياس الكهرياني للحرارة الكامنة‎ 
electrical measurement of latent heat 
بالصهر أو الغليان في مسخن كهربائي.‎ 
الطاقة الكهربائية الكامتنة‎ 
electrical potential energy 
طاقة الشحنة في مجال كهربائي.‎ 
قدرة كهربائية‎ 
electrical power 
كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة (المتحولة إلى أنواع أحرى من الطاقة) في‎ 
الثانية.‎ 
مسری !لکترود‎ 
electrode 


الوصل بين موصل (فلزي عاتت) وبين سائل آو غاز أو قراغ 


جج اہی الفيزياو .)2( (ألتعرينات العلہية) سس 


cT E 
E E ERN 
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الكهرلة؛ التحليل بالكهرياء 
electrolysis‏ 

غلل کيماوي بواسطة التيار الكهربائي الساري ف سائل. 
قاتونا فارادي للتحليل الكهرباتي 


electrolysis, Faraday’s laws of 


1) كتلة الادة المنحلة أو المتجمعة على المسرى تتناسب مع الشحنة الكهربائية المارة 
غير الإ لکتروليت. 
2) وللشحنة الكهربائية نفسها تتناسب هذه الكثلة مع الوزن المكافئ للمادة 
إالکترولیت, المتحل بالگهریاء» كهرل 
electrolyte‏ 
الساثل الذي يسري فيه التيار ني عملية التحليل بالكهرباء. 
electromagnet‏ 
ملف لولي معزول ذو فلب حديدي (عادة). 
الحث الكهرمفتيطي 


electromagnetic induction 

تستحث قوة دافعة كهربائية فى السلك إذا حرك مغنطيس بقربه أو حرك هو 
قرب المغنطيس أو تغير التيار في مغنطيس كهربائي على مقربة منه. 
قانون فارادي للحث (التحريض ) الكهرمغنيطي 
electromagnetic induction, Faraday's law of‏ 

القوة الدافعة الكهربائية المتولدة بالحث في دارة كهرباثية تساوي معدل تخر 
الفيض (الدفق) المغنطبسي الني يتخللها. 


ت عم الفیریاء...( 83) اا 


E SSG 


معجم الفيزياع...( التعريضات العلمية ) 


منحنى جيى يئل العلاقة بين القوة الدافعة الكهربية الحثية والراوية الناتجة عن 
چ انف ى عل الاي 


electromagnetic spectrum 
مدى الترددات أو الأطوال الموجية المختلفة للأمواح الكهرمغنيطية.‎ 
موجه كهرومغنيطية‎ 
clectromagnetic wave 
موجة يتذبذب فيها جالان متعامدان مغنطيسي وكهربائي جحركة متطاورة ذاتية‎ 
تسبر بسرعة الضوء‎ 
الاستقطاب ب الخوجة الكهرمغنيطية‎ 
electromagnetic wave, polarization in an 
يعتير اتجاهه اتجاه انحل الكهربائي فیها.‎ 
إلكترومتر‎ 
electrometer 
لطر كو مقار ر فة اا لقياس الجهد الكهرباثي دون سحب تيار‎ 
ملحوظ‎ 


حح hg‏ الفيزياو (G4).‏ (التعرینات اللية) سس 


القوة الدافعة الكهريائية 
electromotive force‏ 

فرق الجهد بين طرفي مصدر للطاقة الكهربائية عندما لا يصدر منه تيار 
إلكترون 
electron‏ 

جسيم أولي ذو شحنة سالبة تساوي 1.6 × 10 كولوم وكثلة تساوي 9.1 
× 710 کپلوغرام. 
شحنة الالكترون 
electron, charge on an‏ 

شحنة سالبة ثابتة تساوي 1.602 × 10" كولوم 
تیارالکترونات 
electron current‏ 

يسري من القطب السالب في البطارية إلى الموجب حول الدارة (وهو عكس 
اتجاه التيار الاصطلاحي). 
حيود إلكتروني 
electron diffraction‏ 

حيود الإلكترونات حيث تسلك كموجات بفعل طبيعتها (الحسيمية الموجية) 
المزدوجة. 
مدفعة إلكترونات 
electron gun‏ 

بطر إلكروات رتد لكر رتش راق لضا 
الكت وني. 


SALEN 
Soi 


. ( التعريفات العلمية 


electronic 

متعلق بالدارات الالكترونية المحقلة. 
الالكترونيات 
electronics‏ 

علم ودراسة التطبيقات والأجهزة الإلكترولية. 
إلكترون خلط 
electronvolt‏ 


وحلة طافة تساوي ما يكتسبه (أو بخسره) اللإلكترون في تحركه عبر فرق جهد 
مقداره فلط (= 1.6 × 710 جول). 
الطلاء باتكهرياء 
electroplating‏ ۰ 

تغطية سطح الموصل (التصل بالهبط) بغشاء فلزي في لول كهرللي من 
مصعد بالتحليل الكهر ٻائي. 
إلکتروسكوب. محشاف كهريائي 
electroscOope‏ 

جهاز يكشف عن وجود الشحنات الكهربائية أو بقيس جهدها الكهربائي. 
electrostatic‏ 

خاص بالشحنات الكهربائية الساكنة. 
الإ لكتروستاتيات, الكهروسلونيات 
electrostatics‏ 


دراسة الشحنات الإلكتروستاتية وتأثراتها. 


ج موه القيزياء .)66( (ألتعريغات العلمية) سس 


انحراف کهروسکوني 
electrostatic deflection‏ 
انحراف المزمة الإلكترونية في صمام الأشعة الهبطية بتأثر جال كهربائي 
(کهروسکوني). 
تظرية إلكهرواهي 
electroweak theory‏ 
تقول بأن القوة الكهرومغنيطية والقرة والوأهية النووية هما بضعان من القوة 
نفسها- القوة الكهرواهية - وتبدوان ختلفتین إلا في الطاقات الأعلى. 
عتصر 
element‏ 
مادة تتألف من ذرات هما العدد الذري ذاته (أي نفس علد البروتونات في 
نواها). 
جسيم اولي 
elementary particle‏ 
جسيم اساسي لا پتألف من جسيمات أدق. 
فيزياء الجسيمات الأولية 
elementary particle physics‏ 
فيزياء الطاقة العالية. 
إهليج قطع ناقص 
ellipse‏ 
هو المنحنى المقفل الذي يشكله مقطع مستعرض لمخروط زاوية سطحه مع 
حور التماثل أكر من زاوبة سطوح المخروط. 


ا عاي الفيزياء (G7).‏ (التعرينات العلية) جص 


IS EERIE 


معحجم الفيزياع... 


( التعريفات العلمية ) 


طيف الابتعات 
emission spectrum‏ 


لبه الضوء المد 4 من المادة مباشرة. 


بي 


نچريبي 
empirical‏ 

أساسه جر يي لا نظري. 
تصحبح طرے 


end correction 
-( السافة بعد طرف الأنبوب المفتوح حيث يبدو انعكاس الموجة الصوتية‎ 
نصف قطر الأتبوب).‎ × 6 
طاقة‎ 
energy 
القدرة على إحداث شغل.‎ 
تطان الطافة. شريط الطاقة‎ 
energy band 
مدى مناسيب الطافة التي يكن أن يتخذها الإلكترون في جسم صلب (نمط‎ 
هذه المناسيب في الجسم الصلب مثيل لنمط مناسيب الطاقة في ذرة من المادة نفسها).‎ 
الطافقة 2 الحركة التوافقية البسيطة‎ 
energy in simple harmonic motion 
تتغير الطاقة بين طاقة حركة وطافة وضع لكن مجموعها يبقى ثابتاً؛‎ 
قاذون بقاء الطاقة‎ 
energy, law of conservation of 


سے عص القيزياء (E8).‏ (التعرينات العلہية) د 


معجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية 


منسوب الطاقة 
energy level‏ 

أحد المدارات التي يكن أن يتخذها الإلكترون حول الذرة ونسبة طاقته في هذا 
المدار إلى طاقته ا ع و و طافة ا کت ۰ 
طيف الطاقة لجسيمات ألفا 
energy spectrum of « - particles‏ 

تطلق النويدة الحسيمات الألفية بالطاقة ذاتها أو بإحدى بضع طاقات منفصلة 
(دون مدى امتداد وأاسع) مصحوبة بجسيمات جيمية مزودة بفرق ألطاقة. 


Vir} 


IGE‏ ارتام حاجر الهد 


با جسيمة الها 


3 المسافة من مركز النراة 


مليف الطاقة لجسيمات بيتا 
energy spectrum of Û - particles‏ 
تدطلق جسيمات بيتا من النواة بطاقات واسعة مدى الامتداد (مصحوبة 


دنات الو ريني 


E‏ معامې القيزياء .)89( (التعر يات األعلہية) سے 


طبف الطافة لجسيمات غاما 


energy spectrum of y = particles 

تطلق جسيمات غاما بإحدى بضع طاقات منفصلة كالذرات الحدثة أطيافاً خطية 
(عا يوحي بوجود مناسيب طاقية داخحل النواة أيضا). 
الطافة المختزنة بے مكثتف 
energy stored in a capacitor‏ 

تساوي جداء نصف المواسعة في مربع الفلطية(فرق الجهد) عره آي جداء 
محرك 
engine‏ 


محنة تحول الطاقة الحرارية إلى شكل من أشكال الطاقة الميكائيكية. 


اليورائيوم المثري 
enriched uranium‏ 
الزود بكمية أكبر من النظير الشطور (يو) عما هو عليه في الطبيعة. 


إنتروبيا 
entropy‏ 


قياس كمية النظام أو اللانظام في منظومة (= مقسوم كمية الحرارة امكتسبة أو 
المفقودة على درجة الحرارة المطلفة عندئذ). 


س بعصي الفیزیاء .)0( (التعرینات الیلہیۃ) ے 


معادلة الحركة 
equation of motion‏ 
تحلد حركة الجسم باعتبار سرعته ونقطة ابتدائه. 
معادلة الحالة 
equation of state‏ 
تٻين تأثر تغيرات الضغط والحجم والكتلة ودرجة الحرارة وترابطها بعضها 
مع بعض. 
معادلة الحالة لغازمثالي 
equation of state for an ideal gas‏ 
ضغط الغاز × حجمه = عدد الحريئات الغرامية × درجة الحرارة المطْلقة × 
ثابت الغاز الحر يئي. 
Equations for motion with unHorm acceleration‏ 
السرعة التهائية - السرحة الابتدائية + (التسارع × الزمن). 
المسافة د السرصة الابتدائية ×الزمن +( التسارع × مريع الزمن). 
اتزان. توازن 
equilibrium‏ 
حالة المنظومة الني لأ ينبدل شيء فيها (جخاصة حيث يكون مجموع القوى المؤثرة 
فیا فر 
فصل الننوازن 
equilibrium separation‏ 
البعد بين ذرتين حين تتعادل قوى الحذب والتنافر بينهما 
مبدأ تجزؤالطاقة بالتساوي 
equipartition of energy, principle of‏ 


سج بجی القيزياء ..)1( (التعرينات العليية) سد 


منوسط الطاقة الحرارية للجزيء لكل درجة حرية في منظومة يساوي نصف 
حاصل ضرت تابٽ " بولتزمان" ف درجة الحرارة الطلفة. 


خطوط تساوي الجهد 
equipotential lines‏ 
يكون الحهد الكهربائي في جيع نقاطها متساوياً (وتكون متعامدة مع خطوط 
لجال الكهربائي) 
تكافؤالكتلة والطاقة 


equivalence of mass and energy 
دفي نظرية النسبية الخاصة) الطاقة = الكتلة × مريع سرعة الضوء.‎ 
قائم‎ 
erect 
عبر مقلوب (كالصورة التي يناظر أعلاها أعلى الجسم وأسفلها أسفله).‎ 
سرعة الإفلات‎ 
escape velocity 
سرعة الجسم الدنيا التي تمكنه من الإفلات من جاذبة الكوكب الموجود عليه‎ 
إلى الفضاء (11.1 كلم في الثائية في حالة الأرض و 2.4 كلم في الثانية في حالة‎ 
القمر).‎ 
evaporation 
تحول السائل إلى بار (بمناصة على درجة حرارة دون نقطة الغليان).‎ 
مختلفا الطور تماما‎ 
exactly out of phase 
حيث مراحل ذبذبة الواحد تفابل مراحل ذبذبة الآحر في زمن معين (بفرق‎ 
معي الاي )2( (التعرینات العلہة) ست‎ 


e REKE 
ا‎ 


معجم الفيزياء...( 


ء... ( التعريفات العلمية ) 


طور مفقداأره °180 درجة). 
ضغط قفائض 


€XCeSS PT'€SSUre 


زيادة الضغط في مكان عنه في آخحر (جاصة داخحل الفقاعة وخارجها). 


مثار مثارة 
excited‏ 

في وصف إلكترون أو ذرة في غير حالة الهمود. 
ظاهرة الحجم المستبعد 


excluded volume effect 


یتمدد 
expand‏ 

اا او ا اوش 
فرجة تمدد 


expansion gap 
تترك سين جسمين لاستيعاب التمدد (كمافي الجسور وخطوط السكة‎ 
الحديدية).‎ 
مقياس إجهاد التمدد‎ 
extensiometer 
يقيس القوة الناتجة عن مط جسم بقدر معين.‎ 
مد مط إطالة‎ 


extension 


زيادة طول جسم بقوة مژثرة. 


س نعصي الفيزياء .)3( (التعريغات العلہية) س 


REET yn 


E EN 8 8‏ وو 8 
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قوة خارجية 
external force‏ 
تؤثر على النظومة من الخارج (ولا تعطلها قوى رد الفعل). 
شبه موصل دخیل 
extrinsic semiconductor‏ 


شبه نافل مؤشب (غير. أصيل) إما سالب النوع أو موجبه. 


eye 


العصلات اليدية 


الشبكية 9 EL‏ العدسة البلررية 
قرنية العين 
ا 9 اسائل الاني 
e‏ 
% 


اريز ١‏ إنبان العين ) 
التزحية 
چ e‏ 


SS 2‏ اسل الژجاجي 


ean 


س نعصی الفیزياء د () (التع يغات الیليية) سس 
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مکحبي ممرکزالاوجه 
face centred cubic‏ 
هو الكبي المتراص الحشو. 
فاردا 
farad‏ 
وحلة السعة (المواسعة) الكهربائية وهي سعة المكثف الذي فرق جهله فلط 
حين بختزن شحنة مقدارها كولوم 


فاراد ې 
faraday‏ 
الشحنة الي بحملها جزيء غرامي من الأيونات الأحادية الشحنة (= 96487 
کولوم). 
تابت فاراد ي 


Faraday constant 

= فارادي = 96487 کولوم 
قاتون فاراديالتحليل الكهربائي 
Faraday’s law of electrolysis‏ 

الكمية المنحلة أو المترسبة كهرليا تتناسب مع الشحنة السارية في 
الالكتروليت. كذلك فإن كميات المواد المنحلة أو الترسبة بالشحنة نفسها تتناسب 
مم الأوزان المكافئة مله المواد. 
قانون فاراد ي للحث الكهرمغنيطي 
Faraday’s law of electromagnetic induction‏ 

القوة الدافعة الكهربائية الناتجة بلحث الكهرمغنيطي تساوي معلل تغير 
الفيض المتخلل في الدارة 


ینعی ألفيزياء e‏ )7( (التعريغات العبلمة) سد 


نح اشا Cer‏ 


ماعل مولد سریج 
fast breeder reactor‏ 
مفاعل نووي تستخدم نيوتروناته الفقائضة عن التفاعل المتسلسل لتوليد 
نویدات شطورة تصلح وقودا للمفاعل. 
قرميون 
fermion‏ 
4ط. 


2 


ferromagnetic 
لكل من جزيثاته أو ذراته عزم مغنطيسي مستقفل تؤلف نطاقات فيما بينها فإن‎ 
تمغنطت النطاقات في الاتجاه نفسه كانت ألادة مغنطيسا داثما.‎ 
مجالء حقل‎ 
field 


تأثر أو ظاهرة تزّثر أو تعما في حيز أو في جزء منه. 


ملف اجال 
field coil‏ 
ملف المغنطيس الكهرباتي الذي پڙود الحرك أو المولد بمجال مغنطيسي. 
فتيلة 
filament‏ 


حيط أو سلك رفيع (بحاصة سلك يسخن رور تيار كهربائي). 
مصباح فتیلي 


2 


filament lamp 


> ا الفيزياء .)8( (ألتمريغات العلمة)‎ aa 


يتوهج عند مرور التيار الكهربائي في فتيلته. 


سمة فلمية 
film badge‏ 
وسيلة لياس كمية الإشعاع المرين الساقط على الشخص. 
مرشح (ضوتي) 
fiter‏ 


شريحة (أو قطعة) من مادة تسمح للضوء من لون أو ألوان معينة فقط بالرور 
عبرها. 
صمام الحزم الدقيقة 
fine beam tube‏ 

وعاء زجاجي يحوي غاز نخلخل الضغط ومدفعة إلكترونات بظهر فيه مسار 
الخزم الاالكترونية. 
طاقة الاشارةالولى 
first excitation energy‏ 

الطاقة الدنيا اللازمة لإثارة إلكترون ذرة من نوع معين من الحالة الأرضية 
(المامدة) إلى االة المثارة. 
طاقة التاين الأول 
first ionization energy‏ 


أقل طاقة تلزم لإبعاد إلكترون واحد نهائيا عن ذرة معادلة. 


س نعاہی ألفيزياء .)9( (التعرينات البلية) سد 


اشعاع 


عداد )0 للكشف عن جسيماٽ منفردة 


القاتون الول للديناميات الحرارية 
first law of themodynarmnics‏ 
تغير الطاقة الداحلية فى منظومة = الطاقة الحرارية الداخحلة إليها + الشغل 
البذول عليها. 
انشطار 
fission‏ 
انقسام التواة الكبيرة إلى قسمين غالبا ما يكونان متساويين ويرافق ذلك عادة 
أبتعاث نوترونات ذات طاقة حركة. 
شطور 
tissile (adj)‏ 
قاب للانشطار. 
شقفة اتشطار 


fission fragment 


إحدی النوى الناقجة من انشطار درة «(تقيلة). 


معاي القيزياى .)000( (التعریفات الیلہية) سد 


@ 
اشعة كارا جد بسا ر انشطار 


Î @‏ 
ww‏ 
اة متةرة ص0 
تقطة ثابتة 
fixed point‏ 


في سلم ميزان الحرارة (ولا بد ميزان الحرارة من نشقطتين ثابتتين على الأقل). 
طريقة فيزو لقياس سرعة الضوء 
fizeau’s method for measuring the speed of Hight‏ 

برسل الضرء عبر فجوات دولاب مسنن وبضبط دوران الدولاب يث بعود 
الضوء النعكس عن مرآة بعيلة ليعير فجوة السن التالية التي بتحدد بها الزمن. 
قاعدة اليد اليسرى د قلمنج 
Fleming’s left — hand rule‏ 

إذا تعامد إبهام اليد اليسرى مع الوسطى والسبابة ودلت السبابة على الجا 
الجال المغنطيسى والوسطى على اتجاه التيار الاصطلاحي في السلك فإن الإبهام يشر 
إلى تجاه القرة الأثرة على السلك. 


flexible 
طيع لكنه يستعيد شكله أو حجمه السابق بعد زوال القوة المؤثرة.‎ 
مبدأ (أو قاعدة) الطضو‎ 
flotation, principle of 
يطفو الجسم إذا كان وزنه يساوي وزن السائل المزاح (حسب قاعدة أرخيدس).‎ 


ماثع 
fluid‏ 
سائل أو غاز. 
فلوري 
fluorescent‏ 
يتألف بنور مرئي إذا وقعت عليه أشعة كهرمغنيطية أقصر أمواجا من الضرء 
المرئي. 
فيض تدهق 
Hux‏ 
شدة إلحال × المسلحة × جيب عام الراوية بين اتجاه جال والاط العمودي على 
المسلحة. 


r‏ الفيزياء ..)02( (التعرينات العلمية) سڪ 


الفيض المتخلل 
flux linkage‏ 
= التدفق المغنطيسي عبر الدارة (أو اللف) × عدد المرات الت تخترقها فيه 
خطوط الفيضص اللغنطيسي (يزداد في املف بمقدار عدد لفاته). ٠‏ 
البعد البؤري (للمراة) 
focal length’‏ 
المسافة بين مركز التكور وبين البؤرة الأساسية. 
البعد البؤري (لعدسة امة) 
focal length‏ 
النقطة التي تتلام فيها الأشعة الموازية للمحور الأساسي؛ (ولعدسة مباعدة): 
النقطة التي يظهر أن هذه الأشعة صادرة منها. 
المستوى البؤري (للمراة) 
focal plane‏ 
الستوى العمودي على احور الأساسي والمار بالبؤرة الأساسية. 
المستوى البؤري (للعدسة) 


focal plane 


اللستوى العمودي على احور الأساسي والمار بالبؤرة الأساسية. 
بۇرة 
focus‏ 
نقطة تلام (أو تجمع) الأشعة (الضوئية). 
يبتر 
focus‏ 


1( پر کز (الأشعة) ف بؤرة (كما العدسة والمرآة). 
2( رض ط المنظومة البصرية للحصول على صورة أوضح. 
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معحجم الفيرزي 
نظاقَ محا 
forbidden band‏ 


التعريفات العلمية ) 


ل 


مدى مستويات الطاقة (بين نطاقين) التي لا يكن للإلكترون اتخاذها. (هذا 
الى قصير في شه الوصلات تكفي طاقة الإلكترون الخحرارية لتجاوزه). 


شوه 


force 


دقع أو جذب يؤدي إلى إكساب الجسم تسارعاً أو يؤثر باقماه ذلك. 


)( ا 
تمثيل للقوة المؤئرة بين موصلين متوازيين يمر بل تيار شدته 11 و د1 

3 للتيارين نفس الاجا ب“ ا E‏ ف الاتجاه 
القوة المؤثرة على شحتة 4 مجال مغختطيسي 
force on a charge in a magnetic field‏ 

= جداء كمية الشحنة في سرعتها في شلة الجال في جيب الزاوية بون اتجاهي 
الجال والشحنة. (طاهرة الحرك هى نتيجة هله القوة). 
القوة المؤثرة على تيار ے2 مجال مغنطيسي 
force on a current in a magnetic field‏ 
شدة الجال 


معجم الضيزياء...( التمريفات الملمية 


الحمل (الحراري) القسري 
forced convection‏ 

حركة المائع فيه لا يسببها تغير كثافة المائع فقط (بل يعززها مرك مثلاً). 
ذبذبة قسرية 
forced oscillation‏ 

اهتزاز نظام تذبذبي بتأثر قوة حارجية دورية لا بمروئة استعادة الوضم. 
حملاقات التطاورے الذبذبة القسرية 
forced oscillations, phase relationships in‏ 

تطاور إذا الذبذبة الدافعة أقل كثيرا من الذبذبة الطبيعية وتخالف تام إذا 
کانت آعلی کثرا. 
بارومترفورتن 
Fortin barometer‏ 

بارومتر زثبقي نجهز بورنية لقياس ارتفاع الزئبق بدقة (لفياس الضغط 
الجوي). 
آمامي الانحیاز 
forward biased‏ 

موصول في الدارة بالاتجاه الذي يوصل التيار الكهربائي. 
أريع قوى طبيعيه 
four forces of nature‏ 

ائنتان حارج النواة هما الحاذبية والقوة الكهرمغنيطية وائنتان داخل النراة هما 
القوتان النوويتان الشديلة والضعيفة. 


سس معصي الفیزياء .)05( الات 2 ڪڪ 


fractional change 
مقدار التغر ف كمية مقسوما على الكمية الأصلية.‎ 
تجرية فرانك وهرتز‎ 


Franck ¬ Hertz experiment 
للكشف عن وجود مستويات من الطاقة ف أللرة.‎ 
تمدد حر‎ 
free expansion 
مدد الغاز في حيز خال.‎ 
سقوط حر‎ 
free fall 
تحت تأثبر الجاذبية فةط.‎ 
نفاذية الفضاء الحر‎ 
free space, permeability of 
4ط × 10 هنري للمتر.‎ = 
سماحبة القضاء الحر‎ 
free space, permittivity of 
فاراد للمتر.‎ 710 × 8.854 = 
freeze 


يتحول (أو محول) من الحالة الساثلة إلى إلحالة الامدة 


جک نی القيزياء .)006( (التعريناتث اليلمية) سد 


محجم الفيزياء...( التعريفات العلمية 


نقطة التجمد 
freezing point‏ 
درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من سائل إلى جامد (وهي نفطة الانصهار 
أیضاً). 
ثردد 
frequency‏ 
علد الذبذبات في الثانية (وحدتها المرتز). 
تجرية منشورفرينل الثنائي 


Fresne}’s biprism experiment 


للكشف عن ظاهرة التداحل الضرئى. 


احتکاك 
friction‏ 

مقاومة الحركة النسبية بين سطحين متلامسين (وتعمل بوازاتهما). 
زاوية الاحتكاك 


friction, angle of 

الزاوية بين قوة التماس والخط العمودي على السطحين عندما الاحتكاك 
الشحن بالدلك 
friction, charging by‏ 

شحن جسمرن متعادلين بذلك واحدهما بالآخر. (فيكتسبان شحنتين 
متساویتین متضادتین). 


س نعصم الفيزياء ..)07( (التعرینات العلہية) ےد 


E I 4 orgs 4 


E) 


.(التعريقات العلمية ) 


ESR 
.هه‎ 


معجم الفيزياء.. 


معامل الاحتگات 
friction, coefficient of‏ 
مقسوم الاحتكاك الحدي (أو الحركي) على رد الفعل المتعامد (من قوة 
التماس). 
مرتکز نقطه ا لارتکاز 
fulcrum‏ 
(للرافعة أو العتلة). 
مقوم الموجة الكاملة 
full - waye rectifier‏ 


دارة تقويم يسري فيها التيار حلال كامل ذبذبة التيار التناوب. 


أساسيةء نغمة آساسية 
fundamental]‏ 
المرجة المستقرة ذات التردد الأدنى التي تساندها النظومة. 
ساس آساسية 
fundamental’‏ 


ا و ی واا 
تابت أساسي 
fundamental constant‏ 
ثابث عام فی کل زمان ومکان. 
جسيم أساسي ۰ 
fundamental particle‏ 


جسيم أولي من الكونات الأساسية للمادة. 


ج معي الفيزياء .)08( (التعريثات الیلية) س 


معجم الفيزياء... 


صهيرد» صل 
fuse 110 (n)‏ 


رفيع حفيض نقطة الانصهار (ينصهر إذ! تجاوز التيار ا لحد الأقصى السموح 


فيقع التيار). 
fuse” (v)‏ 


يتحول (آو بحول) من حالة الجامد إلى السائل. 
الحرارة الخامتة للأنصهار 
fusion latent heat of‏ 

الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل الادة من حالة الحامد إلى السائل دون تغير في 
درجة الحرارة. 
الحرارة الكامنة النوعية للاتصهار 
fusion specific latent heat‏ 

الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل كيلو غرام من الادة من حالة الجامد إلى السائل 
في نفس درجة احرارة. 


ت معي الفيزياء ..1( (الثمرينات العليية) س 


معجسم الفيرياع.. التعريفات العلميةه 


جسيم خاما 
y - particle‏ 
جسيم فوتوني عديم الكتلة والشحئة عالي التردد (قصير الموجة) يبتعث في 
حالات الدثور الإشعاعي. 
طيف الطاقة لجسيمات خاما 
y - particles energy spectrum of‏ 
بضع طيوف حطية تيد وجود مسنويات طاقته داحل النواة كما لإلكترونات 
إالذرة حوهاً. 
تلسکوب غالیلیو 
Galilean telescope‏ 
مقراب أرضي ذو علسة شيثية حدبة وعدسة عينية مقعرة 
غلغانومتر 
galvanometer‏ 


مقياس شدة التيارات الكهربائية الضثيلة 


شكل (18-4): استخدام الحلفانوستر لقياس تيار كهربي 


س بعصي ألفيزياء ۰ )3( (التعرينات الىلمية) د 


مفاحل غازي التبرید 
gas cooled reactor‏ 

مفاعل نووي يرد بالغاز (ثاني أكسيد الكربون عاحة). 
اللظرية اأحركية للغازات 


kinetic theory of gases 


تفول بأن جزبئات الغاز متباعدة وف حركة عشوائية دأاثمة تتصادم بمرونة 
بعضها ببعض وججدران الوعاء (ضغطا عليها). 
قاتون غاوس 
Gauss law‏ 

القيض الكهربائي عبر سطح مغلق يساوي الشحئة داخحل السطح مقسومة 
على سماحية الفضاء الحر. 
نجرية فكرية 
gedankenexperiment‏ 

اختيار بالفكر لتظرية لأ يكن إجراؤها عمليا لأاستحالة نوفبر الأجهزة لذلك. 
عداد جیجر 
Geiger counter‏ 

صمام جيجر وموللر يسثخدم للكشف عن الإشعاع المؤين وعده. 
نجرية جیجرومارسدن 
Geiger-Marsden experiment‏ 

أطلقت فيها جسيمات ألفا عبر رقيقة ذهبية فكانت تخترقها في حط مستقيم إلا 
قلة كان أنحرافها كبيرا (بفعل انجال الالكتروستاتي الأشد للنوي) ما يؤيد نموذج 


"رودرفورد" للذرة. 


نعي الفيرياء .)14( (التعرينات الیلہية) جد 


صمام جیجروموللر 
Geiger-Muller tube‏ 
(بفلطية حوالي 0 فاط) وبداخلها سلك رصل بقطب المصدر الموجب (الإشعاع 


عارك 


o E e a ب ص ا‎ e a e ¬ 


مخطط لأنبوبة جانجر - مبيناً فيها تكون الزوج الأيوني (أيون موجب والكترون) عند 
تأبين الغاز نتيجة لمرور إشعاع مؤين 
نظرية النسبية العامة 
general theory of relativity‏ 
نظرية تسح باستخدام أفكار نظرية النسبية الخاصة لناطات الإسناد اللاعطالية 
(زمانا ومکانا). 
البصريات الهندسية 
geometrical optics‏ 
دراسة مسارات الأشعة الضوئية هندسيا في منظومة بصرية. 


مدارآرضي الاستقرار 
geostationary orbit‏ 


مدار لساتل أرضي يبدو مستقرا للناظر من الأرض. 


CAE 


RRR I ERE EEE 0 E 
) معجم | فیزیاء...(! لتعر بفاتا لعلمية‎ 


مادة عشوائية الترتيب الجزيئى أشبه بسائل جعلته شدة القوى بين جزيئاته 


صلا 
غلوون 
gluon‏ 
الجسيم الحامل للشحنة النووية القوية التي تجمع الكواركات فی هدرونات. 
مکشاف کهريائي ذهبي الورقتين 
gold leaf electroscope‏ 
تقرح ورقتاه بوجود شحنة كهربائية. 
قائون غراهام 2 الانتشار 
Grahams law of diffusion‏ 
سرعة انتشار الغاز تتناسب عکسیا مع الجذر التربيعي لکثافته. 
الحد الحييبي 
Bain boundary‏ 
ألحد بين القطع البلورية في مادة متعددة البلورات. 
النظرية الموحدة المظمى 
grand unified theory‏ 
نظرية تقول بتوحد القوتين الكهرواهية والنووية القوية في الطاقات العليا وأن 
ال٬روتونات‏ تضمحل بعمر نصفي طريل جدا. 
مطيف محززة الحيود 
grating spectrometer‏ 
مقياس طيف يستخدم حززة حيود (ويجحوي أيضاً مقراباً ومسددة لجمع وتوجيه 
الأشعة الضوئية الصادرة من اغززة). 


سس معصم الفيزياء .)16( ا ي 


E 


معجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية) 


جاذبية 
gravitation‏ 
التأثر التجاذبي بين كتلة وأخرى. 
مجال الجاذبية 
gravitational field‏ 
منطقة التأثر بالحاذبية (أو قوة ذلك التأثر في نقطة معينة). 
جهد الجاذبية 
gravitational potential‏ 


الشغل المبذول لنقل كتلة كيلو غرام من اللانهاية إلى نقطة معينة (ويكون 


E 
الطاقة الكامنة بالجاذبية‎ 


gravitational potential energy 


الارتفاع × شدة إخال × الكتلة). 


ثقالة 
gravity‏ 

تأثر الحاذبية. 
مركزالثقل 


gravity, centre of 
مركز الكثلة.‎ 
شدة الجاذيية شدة التقالة‎ 
gravity, strength of 
قوة ال حاذبية على كيلو غرام من الكتلة.‎ 


ا معي الفيزياء .)17( (التعر ينات البلية) سس 


( o Eig 


يورص 
ground‏ 

يصل (الدارة) بالأرض. 
الحالة اللأرضية: الحالة الدنيا 


ground state 


وضع الذرة حينما تكون كل إلكتروناتها في مستوياتها الدنيا (الحضيضية). 


س نعی ألفيزياء .)18( (التعرينات الللمية) سد 


س معصم الفيزياء ...( 119 ) (الترينات ائملمية) سد 


EE 


محجم القيزياو.. ر التعريفات العلمية) 


H 
هدرون‎ 
hadron 
جسيم أولي يتأثر بالقوة النووية الشديدة.‎ 
عمرالنصف‎ 
half — life 


الزمن الذي يستغرقه اضمحلال نصف علد النويدات المشعة في مادة إشعاعية. 
مرآة تصف مْصَةة 
half —~ silvered mirror‏ 
تعكس بعض الضوء الساقط عليها وتنفذ الباقي. 
مقوم نصف موجي 
half - waye rectifier‏ 
دارة تقويم يسري فيها التيار فقط حلال نصف الذبذبة للتيار المتناوب. 
معامل هول 
Hall coefficient‏ 
مقياس شدة ظاهرة "هول" في مادة معيئة (وهو ثاإبت يساوي معكرس علد 
حاملات الشحنة في المتر مضروبا في قيمة شحنة الاملة). 
ظاهرة هول 
Hall effect‏ 
ظهور فرق في الحهد الكهربائي بين جاني موصل أو شبه موصل بدرجة أعلى 
حمل تیاراً عند وضعه عمودياً في جال مغخنطيسي. 


س بعاڳچې ألفيزياء . )20( (التعرینات العلہیة) سد 


ea e PEs 


مسبارهول 
Hall probe‏ 
مجس شبه موصل يقيس شدة الجالات المغنطيسية. 
فلطية هول 
Hall voltage‏ 


الفلطية الناتجة ف ظاهرة "هول". 
تواقفيه 
harmonic‏ 
إحدی مسلسلات الصوت التي لكل منها تردد هو مضاعف صحيح للتردد 
الأساسي. 
الحرارة 
heat‏ 
طاقة الجسم التمثلة بالحركة العشواثية لذراته أو جزيثاته. 
السعة الحرارية 
heat capacity‏ 
كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الجسم مقدارا ددا 
الطاقة الحرارية 
heat energy‏ 
طاقة الجسم الي تزيد من حركة جزيئاته. 
محرك حراري 


heat engine 


آلة تحول قسما من الطاقة الحرارية التي تزود بها إلى شخل ميكانيكي. 


مباد ل حراري 
heat exchanger‏ 
جهاز يستخحدم لنقل الحرارة من وسط مائع إلى آخر. 
مضخة حرارة 
heat pump‏ 
لل هدا عر ارا ن عك اى رة جا إل ارول وة 
حرارة أعلى (كما الثلاجة الكهربائية). 
الاشعاع كمصدر حراري 
heat, radiation as a source of‏ 
يحمل الإشعاع المؤبن طافة حركية كبيرة تتحول في الادة التي تعترضها إلى طاقة 
حرارية. 
مستودع حرارة 
heat reservoir‏ 
مستودع يفترض ألا تتأثر درجة حرارته (انعفاضاً أو ارتفاعا) بفق د الحرارة أو 
اکتسابها. 
اثتقال الحرارة 
heat transfer‏ 
بالتوصيل أو الحمل أو الإشعاع أو بها جميعاً: 
التأثيرالحراري للتيار (الكهريائي) 
heating effect of a current‏ 


پتناسب طردياً مع الفلطية × التيار (أو مع مربع الثيار × المقاومة). 


ا i ha‏ الفيرياى ..)23( (التعرينات الىليية) پد 


التأثير الحراري للأمواج الصغرية 


heating effect of microwaves 


الأمواج الصغرية التى ترددها مساو للتردد الطبيعي لجريشات الماء تتحول إلى 
طاقة حرارية في المواد الرطبة. 


الجاع التقيل 
heavy water‏ 

ماء ذرتا الهيدروجين في جزيثه هما من النظير الثقيل (الديوتريوم). 
مفاعل احاء الثقيل 


heavy water reactor 
مفاعل نووي مهدئة ومزيل الحرارة من قلبه الماء الثقيل.‎ 
تجرية مجهرهيرنبرغ‎ 
Heisenberg’s microscope experiment 
تجربة فكرية لبيان أن تحديد موقع الحسيم وكمية تحركه بدقة غير ممكن.‎ 
مبدأ اللامحققية د هيرذبرغ‎ 
Heişenbreg’s uncertainty principle 
ف ميكانيكا الكم يستحيل معرفة كل شيء عن النظومة بذقة مهما كانت‎ 
أجهزة قياسك دقيقة.‎ 
ملفا هلمهلتز‎ 
Helmholtz coils 
اقا ستواة مارات الف ما فا تت فط را وردان ا‎ 
مغنطيسيا منتظما في الفسحة بينهما عند مرور التيار فيهما (على التوالي).‎ 


ججج نې الفيزياو .)024( (التعرینات العلمية) سد 


E 


معجمم الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


هاري 


henry 

وحدة انحائة في نظام الوحدات الدولي تساوي الحاثة حينما يستحث نيار يتغير 
معدل أمبير في الثانية قوة دافعة كهربائية قيمتها فاط واحد. 
هرت 
hertz‏ 

وحلة التردد في النظام الدولي تساوي دوراً في الثائية. 
سداسي متراص الحشو (التعبتة) 
hexagonal close packed 230‏ 

بنية بلورية طباقية كل ذرة تجاورها ست ذرات في تلك الطبقة وتفع ذرات 
الطبقة التالية في فجوات الطبقة التي تعلوها وهكذا دواليك. 
الموصلية الفائقة 4 درجة حرارة عائية 
high temperature super ~ conductivity‏ 

موصلية فائقة ذات درجة حرارة تحول عالية بحبث يمكن التوصل إليها بريد 
النتروجين السائل (لا بتبريد المليوم الأعلى تكلفة). 
hole‏ 

شغرة إلكترون في نطاق التكافژ لشبه الموصل تعمل كحامل شحنة موجبة 
(افتراضي). 
مصور تجسيمي 
hologram‏ 

شرن هامر اة اي س م ا ا را اه 
والانعكاس بين الضوء المنعكس عن الجسم وحزمة ليزرية مباشرة). 


EOE‏ معي الفيزياء .)25( (التع ينات البلمية) د 


قانون هوك 


Hooke’s law 

ضمن نطاق حد المرونة يتلاسب الانفعال مع الإجهاد الحدت له في المادة 
امي تر ذو سلك ساخن 
hot wire ammeter‏ 

يقيس التيار من تأثير التيار الحراري على طول السلك فيه. 
إتشاء هيجتز 
Huygens? construction‏ 

يقة لبيان كيفية انتشار الموجات المنعكسة أو المنكسرة أو الحائدة باعتبار كل 


نقطة فى صدر الموجة المنحركة مصدرا لومجات داثرية ثانوية تنطلق وتنتشر من تلك 
قتبلة هيدروجينية 


hydrogen bomb 
ترابط هیدروجیشي‎ 
hydrogen bonding 
ترابط قوی بين الحزیغات ألقطبية جخاصة الحاوية در هيدر وجن نساهمية‎ 
الترابط.‎ 
طيف الهيدروجين‎ 
hydrogen spectrum 


طيف بسيط يتألف من بضعة نحطوط عحددة التردد. 


ا hs‏ الفيزياء 2 )26( (التعرينغات العلمية) EEE‏ 


هدرومتر, مسیل» مکامف السوائل 
hydrometer‏ 
أداة مدرجة لقياس كثافة السوائل بطريقة الطفر. 
ضغط هدروستاتي ضخط مائعي سکوني 
hydrostatic pressure‏ 
سببه قوة الجحاذبية على مائ ساكن (يتناسب طردياً مع كثافة ائم والعمسق "أو 
الارتقاع"). 
قطع زائد 
hyperbola‏ 
منحن مفتوح يحصل بنقاطع مستو مع خروط بزاوية مع حور التماثل آقل من 
زاوية جوانب المخروط. 
تصادم فائق المرونة 
hyperelastic collision‏ 


يرتد فيه الحسمان المتصادمان بطاقة حركية أشد (بفعل تفجر طاقة كيماوية 
مثلاً). 


تخاف 
hysteresis‏ 

تأحر حدوث المغنطة (أو الأثر) عن امجال الممغنط بتأثير الوضع السابق للمادة. 
عروة التخلف 
hysteresis loop‏ 


منحن مغلق يبين تخلف المغنطة في مادة فرومغنيطية عن إتجال الممغبط. 


| معجم الفیزیاء ...(129) (التعريتات العلمية) د 


غازمتالي 
ideal gas‏ 

مخضم حضوعاً تاماً لقائون "بويل" ويتبين من نظرية الحركة للغازات أن ذلك 
صحيح إجالا للغاز الحقيقي على ضغط غير عال جداً ودرجة حرارة غير حفيضة جداء 
معامل تغير الحجم الثابت درجة الحرارة لغاز مثالي 
ideal gas, isothermal bulk modulus of an‏ 


ضغط الغاز. 


image 

تلام أشعة الضوء الصادرة من الجسم بجيث لكل نقطة من الجسم نقطة مقابلة 
في الصورة. 
الصورة ے المرآة المقعرة 


image in a concave mirror 


صورة الجسم تقديرية قائمة ومكبرة إذا كان أقرب إلى المرآة من البؤرة الرئيسية 


__ (الشرينات الملمية)‎ (31.. E EE 


meme Ears 


وهي حقيقة مقلوبة ومكرة حين الجسم بين البؤرة ومركز التقوس تصخر إذا زأد بعد 
الجسم عن ذلك. 
الصورة 2 العدسة اللامة 
image in a converging lens‏ 

ثكون الصورة تقديرية قائمة ومكررة إذا كان الجسم أقرب إلى العدسة من 
بعدها البؤري وحفيقية مقلوبة ومكبرة حين اللعسم بين البعد البؤري وضعفه تصبح 
مصغرة إذا زاد بعد اسم غ دات 
الصورة ب2 المرآة المحدبة 
image in a convex mirror‏ 


الضترن ذاجما دة اة وة 


اچ s5‏ 5 . 
ر 2 e‏ 
و 
E‏ 
2 
ر 
خو الصورة بواسطة الانعكاس من المرآة الستوية 
الصورة2 عدسة مباعدة 


image in a diverging lens 

الصورة داثما تقدذيرية قائمة ومصغرة. 
الصورة غ المرآة المستوية 
image in a plane mirror‏ 


الصورة تقديرية قائمة بنفس الحجم مقلوبة جانبياً (يين يسار). 


EEA 


معجم القيزياع.., 


) التعريفات العلمية ) 


معاوفة 
impedance‏ 


وتساوي المعارضة الإحالية لمرور التيار في الداثرة. 


دفع 
impulse‏ 

حاصل ضرب متوسط القوة في زمن تأثيرها 
على التوازي 


in parallel 
فيسري التيار في الموصلات جميعاً بنسبة عكسية مع مقاوماتهاا‎ 
متطاور‎ 
in phase 
ي وصف نظامین یترددان بحیث پکونان في الطور نفسه فى أي لحظة.‎ 
علی التوالي‎ 
in series 
فيسري التيار في موصل ثم في الأخحر.‎ 
موتر, مشدود‎ 
in tension 


تاي القطب المستحث 
induced dipole‏ 


Î‏ ي الفيرياء .)33( (الثعربغات البلہة) س 


NRE 
+ 


بے الفيزة 
القوةا لمستحثة لثتائي اله لفطب 


induced dipole force 
التجاذب بين ن ئي القطب المستحثين في ذرتين.‎ 
اتشطار مستحث‎ 
induced fission 
ڀلي أصطدام نیوترون بطيء ار كة بالنواة.‎ 
E ON 


induced magnetism 


مستحثة في جسم بتأثر انجال المغنطيسي حسم آخحر. 


محاثة معامل الحث 
inductance‏ 
القوة الدافعة الكهربائية المتولدة (في ملف عادة) نتيجة معدل تغير محدد في 
آلتيار. 
ملف الحث 


induction coil 
حول بسيط يولد تيارا متقطعا عالى الفلطية في املف الثانوي (الكثير‎ 
الك امن ار سر ع ي افر اقفر رت‎ 
حاث. ملف محاتة‎ 
inductor 
ذو قيمة معينة من اغاثة الذاتية‎ 


حاث ومکثة موصولان على التوازي 
inductor and capacitor in parallel‏ 


2 (التمرتتات اة ( 


حاث ومكتف موصولان على التوالي 
inductor and capacitor in series‏ 
تون الفلطيتان عبر هما ختلفتي الطور ناما 
تصادم لا مرن 
٠ inelastic collision‏ 
طاقة الحركة تقل فيه بعد التصادم. 
القصور الذاتي. العطالة 
inertia‏ 
خاصية مقاومة الجسم لأي تغير في كمية حركته ونتناسب طردياً م كتلته. 
مناط الإستاد العطالي 
inertial frame ûf reference‏ 
الذي تبدو به صحة قانون نيوتن الأول. 
متناهي الصغر 
infinitesimal‏ 
أصغر ما يكن تصوره. 
دون الاحمر ثحت الحمراء 
infra ~ red‏ 
في وصف الإشعاع الكهرومغنيطي الذي يتراوح ل اا ی 10 کا 
7 × 10 متر (وتردده مابين 3 × 10 و 4 × “10) وتصدره الأجسام الساحنة 
عازل 
insulator‏ 


جسم غير موصل للتيار الكهربائي (ولا الان اف 


معصي الفيزياء .)35( (التعرينات الملمية) د 


E 


اترات اة 


معمجم الفضيزباع.. 


عدد صحیح 


integer 
اا اا‎ 
قوی بین ذریة‎ 
interatomic forces 
ن ذرتن أو أكثر (ننافر على السافات النففة جدا ولات علي اللعانات‎ 
الأكس).‎ 
القوى بين الدرية والخواص الميكانيكية للمواد‎ 
interatomic forces and the mechanical properties of materials 
من حيث متانتها (مقاومتها للكسر) وكزازتها (جسوءتها).‎ 
القوى بين الذرية وال خواص الحرارية للمواد‎ 
interatomic forces and the thermal properties of materials 
من حيث نقطتا الانصهار وألغليان والحرارة الكامنة والتمدد الحراري.‎ 
تداخل‎ 
interference 


ظاهرة تنجم عن تراكب موجتين أو أكثر (ذات تردد متساو أو متقارب) 
محصلة أزيد أو أنقص. 
قوة بين جزيئية 
intermolecular force‏ 


تجاذب ضعيف في حال الحزيتات اللاقطبية أو ترابط قوي في حال الحزيشات 


RRR 


معجم الضيرياع.. ( التحريفات العلمية ) 


الطاقة الداخلية 
internal energy‏ 

الطاقة الكلية للجزيئات (وتشمل طاقنها الحركية وطاقتها الكامنة الذاتية). 
المقاومة الداخلية 
internal resistance‏ 

المقاومة الكهربائية للجهاز المولد للتيار (جناصة خلية كهربائية أو بطارية). 
ذرة بينية 


interstitial atom 
ليست في مواقع الشبيكة في التركيب البلوري بل بينها.‎ 
شبه موصل أصیل‎ 
intrinsic semiconductor 
نقي لا تداخله شوائثب.‎ 
قانون الترييع العكسي‎ 
inverse square law 
شدة الإشعاع امبتعث من نقطة (دون أن يمتصه الوسط) تتناسب عكسياً مع‎ 
مریعح البعد عن تلك النشطة.‎ 
متناسب عكسيا‎ 
inversely proportional 
حيث تتناسب إحدى الكميتين مع مقلوب الأخرى.‎ 
درجة حرارة الانقلاب‎ 
inversion temperature 
دونها تنخفْض درجة حرارة الغاز الحر التمدد (ظاهرة جول/ كلفن) وفوقها‎ 
ترتفع درجة حرارته.‎ 


جس ht‏ الفيزياء . )27( (التعرينات اللمية) سس 


Tm EE ارا‎ 


أيونء شاردة 
ion‏ 
ذرة (أو مجموعة ذرات مترابطة) ذات شحدة سالبة أو موجبة. 
ترابط أيوتي 
ionic bonding‏ 
تتحول فيه الذرات إلى أيونات (بانثقال إلكترون أو أكثر من إحداها إلى 
الأحرى) تتجاذب رقوة 
محلول أيوتي 
ionic solution‏ 
محلول يحوي أيوناٽ (كمحلول كلوريد الصوديوه). 
التأيبن عند طرف مستدق 
ionization at a point‏ 
جزيئات الهواء عند طرف مستدق مشحون يؤبنها الجل الكهربائي القري 
للطرف المستلق. 
يؤين: بتأين 
ionize‏ 
يكون أيونات (نحاصة بتصادم الجسيمات المشحونة السريعة الحركة). 
التآثيرات الطبية للإشعاع المؤين 
ionizing radiation, medical effects of‏ 
الإشعاعات الناتجة من المواد المشعة قد تقل الخلايا ا لحية أو تسرطنها 
تغیر ‏ کوس ) 
irreversible change‏ 


لا يكن حدوئه رجعياً (تزداد به إثتروبيا المنظومة المغلقة). 


خط تساوي درجة الحرارة 


isotherm 
خط على الرسم البياني لعلاقة الضغط والحجم بثبوت درجة الحرارة.‎ 
ثابت درجة الحرارة‎ 
isothermal 
ف وصف الثغبرات التي تظل فيها درجة الحرارة ثابثة.‎ 
تير‎ 
isotope 


نويدة من سلسلة نویدات نتساوی آغدادها الذربة وتتہاین أعدادها الكتلية 


kk‏ ې ألقيزياء .)139( (التعرينات العلية) سس 


صعجم الفيزياء.. ( التعريفات العلمية ) 


حح نعصی الفيرياء ٠.٠‏ 141 () (التعرينات العلمية) 


جول 
joule‏ 
و م 0 7 ٤‏ 
وحلة شغل = نيوتن متر = 10 إرغ. 
ظاهرة جول وکلضن 
Joule - Kelvin elfect‏ 


تغبر درجة حرارة الغاز (اللامثالى) عندما يتمدد بحربة. 


mm‏ معي الفيزياء ..)43( (ألثعر بقات اکیلة) س 
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ممجم الفيزباء... ( التعردبفات العلمية 


أسرالکترون ك 
K - capture‏ 

أسر النويدة كثيرة البروتونات بالنسبة للنيوترونات إلكثروناً من القشرة 
الإلكترونية "ك" حيث يتحول بروتون إلى نيوترون مع ابتعاث نيوترينو وأشعة. 
kelvin‏ 


" 


وحلة درجة الحرارة ف اللقياس الدينامي الحراري = 


ا ۴ أ ا 
16 ل 


نص كلفن لقانون الديناميات الحرارية الثاني 
Kelvin’s statement of the second law of thermodynamics‏ 


يستحيل استحداث نظام يقتصر عمله على تحويل الحرارة كليا إلى شغل. 


قانون كبلرالول 
Kepler’s first law‏ 

تدور الكواكب السيارة في مدارات إهليجية تكون الشمس إحلدى بؤريها. 
قانون کبلرالثاني 


Kepler’s second law 


ا حط اللي يصل السيار بالشمس يسح مساحات متساوية في زمن معين في أي 
جرء من الدار. 
قانون کبلرالثالٹ 
Kepler’s third law‏ 
مربع زمن دورة السيار حول الشمس يتناسب مع مكعب معدل نصف قطر 
داز 
ر 


س ڪڪ معي الفيزيأء .)047( (ألتعريثات البلية) جد 


kilogram 


وسحلة الكتلة ف نظام الوحدات الدولية ّ وزل لتر من الاء على درجة °4 


مثوية. 
طاقة الحركة 
kinetic energy‏ 


تظرية الحركة 
kinetic theory‏ 
حركية الجزيثات هي الي تحكم تصرف الادة وهله الجركة تزداد بارتفاع درجة 
الحرارة. 
نظرية الحركة للغازإات 
kinetic theory of gases‏ 


الوعاء الذي بحتريها فتسبب ضغطا عليها. 
نظرية الحركة للسوائل 
kinetic theory of liquids‏ 
جزيئات السائل متضامة (كما في الجوامد تقريبا) وهي في حركة دائمة عشوائية 
لا موقع ثابتا أو محدداً ها ۰ 
ثظرية الحركة للتفيرات الطورية 
kinetic theory of phase changes‏ 
عند إحرار الجسم الصلب يتزايد اهتراز جزيئاته فتتحرر من مواقعها الثابتة إلى 


طور السيولة. 


RST AA س‎ 
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معجم الفيزياع.. 


N 
. 


) ال 


نظلرية الحركة للجوامد 
kinetic theory of solids‏ 

جزيتات الحوامد محلدة اللواقع تما يكسب الجسم حجما وشکلا حلدین 
والجزيئات في حركة اهتزاز مسنمرة تتزايد بارتفاع درجة الحرارة 
قانون کیرشهوف الاول 
Kirchhoff’s first law‏ 

قاتون بقاء التيار - اجموع الحري للتيارات المارة بنقطة التقاء علد من فروع 
الشبكة يساوي صفرا. 
قانون کیرشهوف الثاني 
Kirchhoffs second law‏ 

مجموع فروق الجهد (التيار × المقاومة) ف دارة مغلقة في اتجاه دوري واحد 
يساوي القوة الدافعة الكهربائية قي هله الدارة 
أتبوب كونت 
Kundt’s tube‏ 

جهاز لقياس الطول الموجي للصوت (وبالسالي سرعة الصوت) من موافع 
العقد الموجية للمسحوق ني الأنبوب الأفقي عند إثارة أمواج صوتية موقوفة ذات تردد 
مناسب فيه (المسافة بين عقدتين = تصف الطول الموجي). 


EE‏ .)49( لاتا ج 
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معجم الضيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


ا 
تكسية معوقة 
lagging‏ 
عزل حراري بالتغليف (لاً نابيب ال مياه مخاصة)ء تغليف عازل. 
صفائحي التكوينء رفائقي 
laminated‏ 


نسيم البر 


land breeze 


يهب ليلا من البر إلى البحر (لأن السعة الحرارية للر أقل). 


ليزر 
laser‏ 
تضخيم الضوء بابتعاث الإشعاع المنشط. 
الحرارة الكامتة 
latent heat‏ 
أالطاقة املحرارية اللازمة لتغيبر حالة المادة ممن طور إلى آنحر دون تغبر درجة 
اللحرارة. 
الحرارة الكامنة للاتنصهار 


latent heat of fusion 


الحرارة اللازمة لتحويل الادة من حالة الصلابة إلى حالة السيولة (أو التي 
تبعث في عكس ذلك) دون تغير في درجة الحرارة. 


ج معاي الفيزياء .)53( (التعرينغات الملمية) سس 


الحرارة الكامتة للتيخر 


latent heat of vaporization 
الحرارة المكتسبة (أو المغقودة) عندما تتغر المادة من حالة السيولة إلى الحالة‎ 
الغازية (أو العكس).‎ 
مقلوب جاتبيا‎ 
laterally inverted 
في وصف الصورة التي بمنيها يناظر يسار الجسم‎ 
شبيکه‎ 
lattice 
الفراع.‎ ٤ نظام توزيع هندسي قاط‎ 
قانون بقاء كمية التحرك الزاوي‎ 
law of conservation of angular momentum 
حيث لا تزّثر مزدوجة على ذلك التظام.‎ 
قانون بقاء التيار‎ 
law of conservation of current 
التيار لا ينكون من عدم ولا يحول إلى عدم عند نقطة تفرع مجمل التيارات‎ 
السارية حو النقطة يساوي مجمل التيارات المنطلقة منها.‎ 
قانون بغاء كمية التحرك‎ 
law of conservation of momentum 
في نظام لا تؤثر في قوى خارجية كمبة التحرك الخطية تبقى دون تغير.‎ 
law of physics 


ينطبق في شتى أرجاء الطبيعة. 


سے معي الفيزياء .)154( (التعرينات العلمية) ےس 


م ان ا التعريفات الملمية ) 
قانوتا الانمكاس 
laws of reflection‏ 

زاوية الانعكاس تساوي زأوية السقوط؛ ويقع الشعاع الساقط والمنعكس 
والعمودي على السطح في مستو واحد في الانعكاس المنعظم). 
طول 
length‏ 

امن أو المسافة بين طرفي جسم. 
جهد لتارد وجونز 
potential‏ 

لموذج بسيط لبيان تغير الطاقة الكامنة للقوة بين الذرية تبعا للبعد بين ذرتين. 
عدسة 
lens‏ 

فطعة شفافة داثرية الشكل عادة مقوسة السطح أو السطحين (كجزء من كرة 
e‏ 
معاد لة العدسة 


lens formula 


1 1 1 


ا 

البعد البژرى بعل الجسم بعد الصورة (بالاشارات المتاسبة) 
فوة العدسة 
lens, power of a‏ 
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لفيزياء... ( التعريفات العلمية) 


مىجم| 
قانون لثر 
Lenz?s law‏ 
اتجاه القرة الدافعة الكهرباثية المستحثة هو دائما في الاتماه الذي بعاكس التغير 
اللي يسببها (مثلاً تحريك ملف بعيداً عن مغنطيس يولد فيه تيارا بهغنطه بجيث 
ينجذب إلى المغنطيس). 
لبتون 
lepton‏ 
جسم قرميوني لأ يستشعر القوة النووية الشديدة. 
معب لسلي 
Leslie’s cube‏ 
مكعب أجوف متباين طلاءات الأوجه يملأ اء حار لتحديد كمية الإشعاع 
الحراري من کل وجه. 
رافعةء عتلة 
lever‏ 
أداة ميكانيكية تالف أساسا من ذراع صابة تتحرك حول نقطة ارتكاز. 
رقع 
lift‏ 
قوة الرفع الناتجة عن سطح انسياب رافع. 
الضوء 
light‏ 
إشعاعات كهرمغنيطية مرئية. 


س معي الفيزياء .)156( (التعريفقات العلہة) سد 


البرق 
lightning‏ 
شرارة تفريغ كهربائي سببها تزايد الشحنة في سحابة ركامية. 
مانعة الصواعق 
Hghtning conductor‏ 


ساق معدنية موصلة للكهرباء ذات طرف مدبب فى أعلاها وطرفها الآحر جيد 


التأريض. 
الاحتكاك الحدي 
limiting friction‏ 
القيمة القصوى للاحتكاك في نظام معين. 
خط الفعل 


line of action 
حط بیاٹ الاغباه الذي تعمل فيه القوة‎ 
طیف خطی‎ 


۳ 


line spectrum 


توجد فيه مجالاث صغرة من الأطوال الموجية كخطوط مضيئة في طيف 
الابتعاث أو مظلمة في طيف الامتصاص. 


خطي 
linear‏ 

تتمثل علاقته بخط مستقیم فی رسم بیاني (بتناسب مباشر). 
مسار هوائي حطي 


linear air track 
جهاز لدراسة التصادمات تبتعث عبر لقوبه تيارات هوائية تحمل مركبات‎ 
انزلاقية باحتكاك ضئيل جدا.‎ 


التمددية الخطية 


linear expansivity 
التغر الحرئي ق طول جسم صلب لتر درجة الحرارة درجة واحدة.‎ 
كمية التحرك الخطى‎ 
linear momentum 
تساوي جداء كتل الجسم قي سرعته.‎ 
الخطوط بے طيفي الامتصاص والابتعاث‎ 
lines in absorption and emission spectra 
هي نفسها للعنصر الواحد لأن التحول قد يكون من طاقة أعلى إلى أخحقض‎ 
مع ابتعاث فوتون أو العكس متصا فوتونا‎ 
ترمومترے غلاف زجاجي‎ 
liquid in glass thermometer 
یعتمد على دد سائل قي بصلة الرمومتر عير ساقه.‎ 
اختبارمر]ة لويد‎ 
Lloyd’s mirror experiment 
حصول أهداب التداخحل بين الضوء الآتي سن الشق مباشرة وذاك المنعكس‎ 
عن مرآة سطحها عمودي على الشق أو‎ 


معجم الفيزباء... ( التعريضفات العلمية ) 


مرآة لوليد 

حمل 
load‏ 

ھار أو جزمن الدارة مهلك طافة كوربائة 
موجة طويلة 
long wave‏ 

موجة رأديوية طوها پزيد على 10 متر (وترددها أقل من 13 x‏ 10° هرتز). 
موجة طولية 


longitudinal wave 


یکول فیها أهتزاز جسيمات الوسط الموج ف تجاه سای الموجة. 


مديد البصرء طامس 


longsighted 


سد عاي الفيزياو .)159( (التعريغات العليية) سج 


معجسم الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


لا يرى الأجسام القريبة واضحة (فيعالح بعدسة عحدية). 


جهارة 
loudness‏ 
درجة الإحساس بشدة الصوت. 
مجهار 
loudspeaker‏ 


جهاز يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة صوتية. 
حرارة خفيضة الدرجة 
low grade heat‏ 
طاقة حرارية في مستودع خحفيضس درجة الحرارة. 
مصيء نير 
luminous‏ 
يبتعث نورا بذاته. 
ساسلة ثيمان 
Lyman series‏ 


خحطوط طيفية تقع في المدى فوق البنفسجي لطيف المدروجين. 


سے بعصم الفیزیاء @ اق اتا نے 


معجم الفيزياء... ( التعريضات العلمية ) 


٤ کد‎ 


machine 
منظومة تعر الطاقة (من شكل إلى آخر) وتيسر استخدامها‎ 
فتطه‎ 
magnet 
جسم حدث مالا مغدطيسيا.‎ 


اتحراف مغنطيسي 
magnetic deflection‏ 
احراف الحزمة اللإالكترونية في صسام الأشعة الكاثودي بفعل امجالات 
ختائي القطب المغنطيسي 
magnetic dipole‏ 


أبسط آشكال المغنطيس له قطان مغنطيسيان ختلفان تفصلهما مسافة قصرة 


جداً. 
مجال مغتطيسي 
magnetic field‏ 


نطق حول الجسم الممغنط تظهر القوى الغنطيسية فيها 


XxX Xx x» xX XKÎX*X * xX 


سے معصم الفیزیاء .)10( اتات ت 


عزم المزدوجة على ملف ب2 مجال مغنطيسي 


magnetic field, couple on a coil in a 


شدة الجال × التيار × المسلاحة × عدد اللفات × جيب الزاوية بين المعامد على 
مستوى املف واتجاه الحل المغنطيسي. 
الفيض المغنطيسي» التد فق المغنطيسي 
magnetic flux‏ 

علد حطوط الفيض المغدطيسى المارة عبر مسلحة معينة = شلة الجال × المساحة 
ب قل الزاة بن ال الي وال ارق ل اة 
خملوط الفيض المخنطيسي 
magnetic Hux lines‏ 

التي ترسم لبيان اتجاه لمجال الغلطيسي في أي نقطة. 
هزم مغنطيسي 
magnetic moment‏ 

قياس لقوة ناڈ ثي القطب الخنطيسي = أكير مزدوجة يؤثر بها جال مغنطيسي 
شدته تسلا على ثنائى القطب المغنطيسى (وفي عروة تحمل تارا = التيار × مسالحة 
العروة). ۰ ۰ 
الشمال المخنطيسي 
magnetic north‏ 

الاتجاه (الدال) نحو القطب الشمالي المغنطيسي. 
قطبا الأأرض اللمخنطيسيان الشمالي والجنوبي 
magnetic north and south poles‏ 

النقاط على سطح الأرض التي تكون فيها حطوط الفيض الغنطيسي متعاملة 
رن 


التغيرالمغنط 
magnetic variation‏ 

تغبرات طفيفة في ا لجال المغنطيسي للأرض في الزمان والمكان. 
التكبير 
magnification‏ 

ثسبة حجم الصورة إلى حجم الجسم ت حجم الصورة + حجم الجسم. 
تکبیرالتلسکوب ٤‏ 
magnification of a telescope‏ 


زاوية رؤية الصورة البعد البؤري للشيئية (أو المرآة الأساسية) 


زاوية رؤية الجسم البعد البري للعينية 


العدسة الشيئية ا 


مكبر 
magnified‏ 

نسبة نكبيره تؤيد على الراحد. 
عدسة مكبرة 


magnifying glass 


عدسة محدبة يكون الحسم أقرب فما من البعد البژري فتکونڻ صورله مكرة 
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مقدار 


magnitude 

مقدار غر محدد الاجا 
طروق 
malleable‏ 

يمکن تطریقه ونشکیله. 
أثبوبة الصليب المالطي 
Maltese cross tube‏ 


تبين أن الإلكترونات تنطلى (من الكاثود) في حطوط مستفيمة ما ل مجن 


مسارها جال كهربائي أو مغنطيسي. 
ماتومتر 
manometer‏ 
جهاز لقياس الضغط (وأبسط أنواعه یکون على شکل (U‏ 
كتلة 
mass‏ 
مقدار ما في الجسم من مادة. 
تقص کتلي 


mass defect 
الفرق بين كتلة النويدة ومجموع كتل نوكليوناتها (مافيهامن بروتونات‎ 

ونيو ترو نات). 

ألجدد الكتلي 


mass number 


عدد ما حتويه نواة الذرة من نوكليونات (بروتونات ونيوترونات). 


سے بعصي الفیزیاء .)166( E OP‏ 


EE 


معج م القيزياع... ) 


مطیف (سبکترومتر) کتلي 
mass spectrometer‏ 
جهاز فصل النوى (أو الحسيمات المشحونة) المختلفة الكنل وقياس انحرافها 
الزاوي في جال مغنطيسي (وبالتالي معرفة كتلتها). 
مبرهتة القدرة القصوى ۰ 
maximum power theorem‏ 
تكون القدرة الكهربائية من بطارية إلى حمل مفاومة في قيمتها القصوى حيث 
مقاومة الحمل تساوي المقاومة الداخلية للمصدر. 
متوسط السار الحر 
mean free path‏ 
متوسط السافة التي يقطعها جزيء قبل اصطدامه بجزيء آخر (في السائل 
تساوي حجم الحزيء نفسه وفي الغاز أكثر بكثير). 
متوسط سرعة الجزيتات ب4 غاز 
mean speed of molecules in a gas‏ 
الجذر التربيعي لمتوسط مربع سرعة جزيثات الغاز الثالي يكن إبجاده من القوة 
الي تضغط بها الحزيتات على جدران الوعاء الى يحتويها. 
الفائدة الآلية 
mechanical advantage‏ 
اللسبة بين القوة الناتجة (المؤثرة في الحمل) والقوة العامة (المسلطة). 
الطاقة الميكائيكية 
mechanical energy‏ 


طاقة الجسم الحركية أو الكامنة تثاقليا أو مرونيا 


ججج نعي ألفيزياء .)167( (التعرينات اليلية) سه 


معحجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 
المخيكائيكا 
mechanics‏ 


دراسة حركة الأجسام الصلبة (خحاصة بتأثر القوى النابضية والتقالية 
والاحتكاكية). 
موجة متوسطة 
medium wave‏ 
موجة راديوية يتراوح طوهما بين 10 متر و 107 متر (وترددها بين 3 × 10 و 
3 × 10 هرتز). 
ظاهرة مايستر 
Meissner effect‏ 
انعدام امجال المغنطيسي تماما داحل موصل فاق التوصيل. 
بتصهر ببصهر 
melt‏ 
يتحول (أو بحول) من حالة الصلابة إلى حالة السيولة 
اتصهارعميق 
meltdown‏ 
انصهار لب المفاعل النووي رغم تدخل قضبان التحكم لوقف التفاعل 
اك 


نقطة الانصهار 
melting point‏ 
درجة الحرارة التي تتواجد فيها حالتا الصلابة والسيولة للماحة. 


ججج یی الفيزياء .)168( (التعریفات الملہية) سد 


عدسة هلالية 
meniscus l‏ 
أحد سطحيها حدب والآخر مقعر. 
سطح هلالي 
meniscus2‏ 
سطح السائل المقوس قي أنبوب أو وعاء ضينق (إلى أسفل في معظم السرائل 
وإلى أعلى في الزئبق). 
meson‏ 
هدرون بوزوني (من الحسيمات الأساسية). 
ترابط لزي 
metallic bonding‏ 
تسهم فيه كل ذرة بإلكترون أو أكثر لتكون "جرا" من إلكترونات التكافز. 
توازن شبه مستقر 
metastable equilibrium‏ 
حيث التغر البسيط يعيد المنظومة إلى توازنها أما التغبرات الأكر فتبعدها عن 
وضع الاتزان. 
نر 
metre‏ 
وحدة الطول في النظام الدرلي (ما يقطعه الضوء في جزء من 299792458 
من الثانية). 


جد نعبصی الفيزياء... )69( (التىريتات البلہية) سد 


metre bridge 


ضرب من قنطرة "هويتستون" مقسم جهدها مقارمة سلكية طوها متر مع 
ملامس انزلاقي. 
التظام المتري 
metric system‏ 
النظام الدولي لوحدات القياس الأ ساسية. 
طريقة مايكلسون قياس سرعة الضوء 
Michelson’s method for measuring the speed of light‏ 
باستخدام انعكاسات الضوء بين مرآة مثمنة دوارة ومرآة بعيلة ومجموعة مرايا 
في أوضاع محددة 
مکرومتر مصغر 
micrometer‏ 
مکروقون 
microphone‏ 


جهاز يحول الطاقة الصوتية (الموجات) إلى طاقة كهربائية (ذبذبات) مقابلة. 


ج معاي ألقيزياء .)170( (التعرینات العلية) سد 


ممجسم الفيزياء...( التمريفات العلمية 


مکروسکوب» مجهر 
microscope‏ 
جهاز بصري يكون صورة مكيرة لجسم صغير لتوضيح معاله. 
موجه صغرية 
microwave‏ 
موجة كهرمغنيطية حوها يتراوح بين 10" و 10“ مشر (وفبلبتها بين 3 × 
10و 3 × 10 هرتز). 
mixture‏ 
ناتج خلط مادتين أو أكثر بنسبة عشوائية. 
مهدی 
moderator‏ 
مادة تبطوع سرعة نيوترونات الانشطار (دون امتصاص الكثر منها) إلى ا لحد 
الكفيل بحدوث الانشطار التسلسل في مفاعل نووي. 


modulate 


یغیر اتساع أو ذبذبة الموجة أو طورها بإدحاها على موجة أخرى وفق نسق 
معامل 
modulus‏ 


قيمة كمية تعتبر موجية سواء كانت هى موجبة أو سالبة. 


ma‏ معي الفيزياء ..71( (التعريفات البلہة) س 


معامل الجساءة 


modulus of rigidity 

معامل القص كمقياس لسهولة تغيير شكل الادة. 
مول 
mol; moie‏ 

وحدة الكمية في نظام الوحدات الدولي وهي كمية الادة التي تحتوي على عدد 
من الحزيئات يساوي عدد الذرات في 12 غرام من الكربون 12 النقي )6.02 x‏ 
10# منها)» جزيء غرامي. 
الثابت الجزيئي الغرامي للغاز 
molar gas constant‏ 

ثابت التناسب في معادلة الحالة للغاز اللالي ” ثابت "بلتزمان" × علد 
“أقوغلرو" = 8.3 چول کافن ‏ ول ": 
السعة الحرارية للجزيء الغرامي 
molar heat capacity‏ 

السعة الحرارية للجسم + عدد الجزيئات الغرامية فيه (وتعتمد على وعية 
المادة لا على كميتها). 
جزيء 
molecule‏ 

ذرة أو مجموعة ذرات إسهامية الترابط تعتر أصغر وحلة من المات يكن أن 
توجد بذاتها. 
عرم 
moment‏ 

عزم القوة حول نقطة يساوي حاصل ضرب القوة في المسافة العمودية بين حط 
عملها وبين تلك النقطة. 


جج ماجح ألفير ياء .)72( (التعریناٹ الیلہیة) سس 


EES 


التعربضات الهلمية 


معمجسم الضيزيا 


sef 


عزم القصور 
moment of inertia‏ 


السرعة الزاوية 
(ويشخذ مفياسا لسهولة تدوبر الجسم حول حور معین). 
moment of momentum‏ 


كمية التحرك الزاوي. 


هزم العطالة = 


كمبة التحرك 
momentunı‏ 

كمية التحرك الخطي. 
أحادي اللون 
monochrom atic‏ 


يحوي ضوءا ذا طول موجي واحد, 
محرك 
motor‏ 
مكنة تدور إذا مر فيها تيار كهربائي محولة الطافة الكهربائية إلى طاقة حركة 
بواسطة قوق تولدها حقول مغنطيسية على ملفات حاملة للتيار. 
ظاهرة الحرك 
motor effect‏ 


القوة المؤثرة على سلك يحمل تيارا كهرباثيا في جال مخنطيسي. 


mkm‏ معټي الفيزيأء .)73( (التعريفات العلمية) سد 


moving coil ammeter 


يعمل بقیاس (عزم) المزدوجة على ملف في جال مغتطيسي. 
فلطمتر يملف متحرك 


moving coil voltmeter 

جهاز لفياس الحهد الكهربائي (الفلطية) يتألف من غلغفانومتر (موصول على 
التوالي بقاومة عالية) مدرج بوحدات الفلط أو أجزائه 
أميتر بمغتطيس متحرك 
moving iron ammeter‏ 

مقياس للتيار المسنمر عماده ذراع من الحديد المطاوع بتحرك في مجال ملف 
محملل التيار المراد قياسه. 
ميون 
muon‏ 

لبتون له حصائص الإلكترون إلا أن كتلته أزيد جئني مرة وعمر النصف له 
UE ES N E OS‏ 
محاتة متبادلةه 
mutual inductance‏ 

الحاثة الناتجة عن قوة دافعة كهربائية حرضة في ملف لفعل تغبر التيار في ملف 


أخحر قريب. 
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وحلة قوة في نظام الوحدات الدولية. 
شبه موصل سالب النمط 
n — type semiconductor‏ 
شبه موصلل أضيفت إليه شائبة ماحة للإلكترونات فأصبح لديه مزيد منها. 
تردد طبيعي 
natural frequency‏ 
تردد النظومة حيث لا نؤثر فيها قوة خحارجية. 
ظبيعي التوا جد 
naturally occurring‏ 
كالنويدات الطبيعية ألوجود وهي عادة مستقرة أو ذأات عمر نصفي طويل. 
neglect‏ 


يفل أمرا أو آثرا لانعدام أهميته ۳ تفأهة تاره 


محاید 
neutral‏ 
متعادل الشحنة. 
یعادل 
neutralize (yv)‏ 


ححص عابي أالفيرياء ..)77( (التعرينات العلمية) سس 


اتزان محاید. توازن حیادي 


neutral equilibrium 


حيث التغير القليل في وضع المنظومة لا بحدث قوى فيها أو تغييرات في وضع 


نقطة محايدة 
neutral point‏ 


نقطة في نظام مغنطيسي يتعدم فيها نجل الغنطيسي. 


neutrino 
جسیم غر مشحون وكتلته تقارب الصفر ينطلق في الابتعاث البيتاوي وأسر‎ 


إلكترون (ك) ويعرف منه عدة أنواع. 
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فیونرون 
neutron‏ 


جسيم أولي غابد في النواة (لکنه ذو عزم مغنطيسي) کتلته 1.673 × 7-10 
كلغم يوجد في جميع النوى التي عددها الكتلي أكبر من واحد. 
حیود نیوتروني 
neutron diffraction‏ 

انعراج النيوتروناث التي تسلك كالأمواج بفعل طبيعتها الثنائية (الموجية 
الجسيمية). 


"o 


س ممم الفيزياء ...(078) ااا ا ج ي 
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العدد التيوتروني 
neutron number‏ 
علد النيوترونات في نواة ذرة ما 
تیوتن 
newton‏ 
وحلة القوة في نظام الوحدات الدولية وهو القرة التي تحدث في كيلو غرام 
كتلة تسارعا مقداره متر في الثانية في الثانية. 
تلسکوب نیوتوني 
Newtonian telescope‏ 
مقراب عاكس تجمع مرآته المقعرة الضوء ليتعكس على مرآة مسطحة صغرة 
(مائلة بزأوية °45) مكونا صورة حقيقية (ترى مكرة عبر عدسة محدبة). 
قانون نیوتن الأول 
Newton’s first law‏ 
الجسم الساكن يبقى ساكنا والمتحرك يستمر بسرعة ثابتة في حط مستقيم إذا 1 
تؤثر فيه قوة حارجية. 
قانون نیوتن للتبرید 
Newton’s law of cooling‏ 
معدل فقد الحرارة من جسم ساحن (بالحمل) في المواء الساكن يتناسب مح 
الفرق بين درجتي حرارة الجسم والبيثة حوله. 
قانون نيوتن بے الجاذبية العامة 
Newton’s law of universal gravitation‏ 
قوة الجاذبية بين جسمين ني الكون كتلتهما كر و كد على مسافة م بين مركزي 


ج نې الفيزياء ا (ı79)‏ (الثیرینات اللیة) سس 


حلقات یوتن 
Newton’s rings‏ 

نط من تداحل الأغشية الرقيقة يظهر على شكل حلقات متمركزة من النور 
والظلمة عند وضع عدسة قليلة التحدب فوق سطح مستو زجاجي. (محدث التداخل 
بين الضوء النعكس عن قاع العدسة الحدبة والضرء المنعكس عن السطح 
الزجاجي). 
قانون نيوتن الثاني 
Newton’s second law‏ 

معدل التغير فى كمية التحرك يتناسب مع القوة المؤثرة - أي: القوة ” الكتلة 
x‏ التسارع. 
قانون نيوتن التائت 
Newton’s third law‏ 


لکل قعل رد فعل مساو ومضاد له في الاجا 


غازنبیل 
noble gas‏ 

غاز حامل مكتمل القشرة الإلكترنية (التكافؤية) - كاهليوم والأرغون والئيون. 
خط عقدي 


nodal line 


حط يصل نقاط التداخل الوجي امدام. 


kk‏ نعي القيزياء ا (as0)‏ (ألتعرينات العلية) د 
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هډ 


عقدة 
node‏ 
نقطة على موجة مستقرة (موقوفة) حيث الذبذبة فى حدها الأدنى. 
غاز لا مثالي 
non — ideal gas‏ 
لا بخضع لقانون "“بوبل" في كل ظروف الضغط ودرجات الحرارة (بفعل 
القوى التماسكية بين الحريئات). 
رد الفعل العمودي 
normal reaction‏ 
اند ماج نووي 
nuclear fusion‏ 
اندماج نواتين (خحفيفتين) لتكرين نواة أثقل (كاندماج نراتي هدروجين 
لټکوبن نواة هلیوم). 
مغاعل نووي 


nuclear reactor 


تركيبة بحدث فيها تفاعل نووي متسلسل حكوم (يمكن التحكم فیه). 
ذوکلیون 
nucleon‏ 


آي من الحسيمات الأساسية في النواة (بروتون أو نيوترون). 
الحدد التيوكليوني 


nucleon number 


العدد الكتلى. 


حح نعکی الفزياء .)181( (التريغات العلہية) سد 


nucleus 


اجزء الأساسي المركزي في الذرة (وفيه تتركز كتلتها أو تكاد) ويؤلف جزءا 
صغيرآ من حجمها (حوالي جزء من مثة ألف). 
حجم النواة 
nucleus, size of‏ 

نصف قطر النواة التي علدها الكتلي ع يساوي 1.1 × 10" × ع ت 
تويدة دکليدة 
nuclide‏ 


نواة حلد فيها عدد النيوترونات والبروتوتات. 


Î‏ بصم ألفيزياء .)82( (التعرینات العلة) سس 


ا 
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بعصي لفيزياء ...( 183 ) (التعرينات العلمية) 


. (التعريفات العلمية 


آومیغا 
(omega)‏ €2 
رمز الأو م 
جسم 
object‏ 
الجسم المرئي خلال منظومة بصرية. 
عدسة الشيئية 


object glass = objective lens 


العدسة التي يمر عبرها الضوء إلى مكروسكوب أو تلسكوب كاسر. 
مفلطح 
oblate‏ 
منبعج عند القطبين (كشبه الكرة اللفلطح ومعظم السيارات). 
وم 
ohm‏ 
وحدة المقارمة ف نظام الوحدأتٽ الدولية (يساوي مقاومة موصل ير فيه تيار 
شدته أمبر حيث فرق الجهد بين طرفيه فاط). 


آومي 
ohmic‏ 
2 5 لقانون "أوم". 
قانون أوم 
Ohnmı’s law‏ 


التيار الساري ف دارة معلنية (على ضغط وحرارة ثابتن) پتناسب طرديا مع 
فرق الجهد الكهربائى (الفلطية المسلطة). 


سس عم الفیزیاء ...(185) (الئع_ينات العلية) سجس 


اختبارالخشاء الزيتي 


oil film experiment 
لتقدير حجم الجزيء التقريي.‎ 
کهد‎ 
opaque 
غر منفذ للضوع كامد.‎ 
دارة مضتو حة‎ 
open circuit 
دارة كهرباثية مقطوعة (لا يسري فيها تيار).‎ 
عصب بصريې‎ 
optic nerve 
ينقل المعلومات من الشبكية إلى الدماع.‎ 
مركز يصري‎ 
optical centre 
النقطة الأثخن في عدسة حدبة والأرق في عدسة مقعرة.‎ 
ذراع بصري‎ 
optical lever 
وسيلة لتضخيم الدوران الضثيل لحزمة ضوثية وقياسه.‎ 
البصريات‎ 
optics 


دراسة الضوء والآلات البصرية. 


سس عم الفیرياء ...(186) (التعريفات العلمة) سسحت 


مدار 
orbit‏ 
مداري 
orbital‏ 
دالة تحدد احتمالية وجود إلكترون حول الذرة في موقع معین. 
رتبه 
order‏ 
اعدد الصحيح ن في معادلة محززة الحیود: د جا 0 = ن ۸. 
) د حيبت د المسافة بن الحزوز و جا0: جيب الزاوية بين الحززة وال ط 
العمودي). 
و ۸ الطول المورجب للضوء). 


ذبذبة 
oscillation‏ 
تتابم مواقت لحركة جسم أو منظومة. 
u 0‏ 0 1 ا 1 


out of phase 
فی وصف منظومتین متذبذبتين غير متطاورتين (كلياً أو جزئيا).‎ 
فرط التخميدء مضاءلة زائدة‎ 
overdamping 
تفوق القيمة الحرجة.‎ 
نغمة منآلفة (أومتوافقة)‎ 
overtone 


پڪ cha‏ القيرياء .)187( (التعرينات العلل ة) سد 
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حو ټم اذفيزياء .)189( (ألتعر يات العلمية) س 


شبه موصل موجب النمط 
p ~ type semiconductor‏ 
شبه موصل ضيفت إليه شائبة منقبلة لاإلكترونات فأصبح به قلة منها. 
یسکال 
Pa = pascal‏ 
(نيوتن على المتر المربم). 
كسرالتعبئة 
packing fraction‏ 
نسبة التعبئة الحيزية. 
مکافیئ, قطع مکاهیٰ 
parabola‏ 
منحن مفتوح (بحدث بقطم المخروط عبر سطح مواز لجانبه). 
اختلاف المثنظر 
parallax‏ 
اختلاف ظاهري في موقع جسم بالنسبة لحر نتيجة لإزاحة نقطة المشاهدة. 
خطا اختلاف المنظر 
parallax error‏ 
قراءة نحاطئة لحهاز القياس من غير ألموقع الصحيح. 
مواز متواز 
parallel‏ 
في وصف خحطين أو مستويين ثابتي البعد عن بعضهما ونما الاتجاه نفسه. 


س معجم الفيزياء e‏ )191( ال ها ال د 


کد » متوازي 3 شب 4,e‏ 
parallel plate capacitor‏ 
مواسع بسيط يتألف من صفیحتین موصلتین متوازيتين يفصلهما عازل. 
بارامغنطيسي: متسامت المفنطة 


paramagnetic 
يتمخنط فى إتجل الال المغنط وبفقد مغنطيسيته بزواله.‎ 
الضغط الجزئي‎ 


partial pressure 
الضغط الذي بحدثه أحد غازات المزيج فيما لو كان يشغل الوعاء وحده.‎ 
قاتون دالتون للضخوط الجزئية‎ 
partial pressures, Dalton's law of 
الضغط الكلي لمزيج من الغازات في وعاء هو مجموع الضغوط العزثية لكل‎ 
منها.‎ 
مسارع جسيمات» معجل الجسيمات‎ 
particle accelerator 
جهاز يسرع الجسيمات المشحونة فيكسبها طاقات عالية باستخدام اججالات‎ 
الكهربائية.‎ 
فيرياء الجسيمات‎ 
particle physics 
فيزياء الجسيمات العالية الطاقة (حرالي 10 إلكترون فلط للجسيم على‎ 
الأقل) الي قد ينتج عن طاقة تصادمها كتلة.‎ 


س معصم الفيزياء .)92( (التمرينات العلمية) د 
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بسکال 
pascal‏ 

وحدة الضغط في نظام الوحدات الدولي (يساوي نيوتن على لتر المربع). 
متسلسلة باشن 


Paschen series 
متسلسلة في طيف الانبعاث ا لخطي للهدروجين في منطقة الأشعة تحت الحمراء‎ 
مبدا باولي للاستبعاد‎ 
Pauli exclusion principle 
لا يكن أن يكون إلكترونات في الحالة تفسها - أي بنفس الف (التدويم) أو‎ 
ف نفس المداري.‎ 
خماسي التكافؤ‎ 
pentavalerıf 
ذو مسة إلكترونات تكافرً.‎ 
' شبه الظل‎ 
penumbra 
الحزء شبه المعتم من الظل الذي يضيثه جزء فقط من المصدر المشع.‎ 
دور(ة).فترة الذبذبة‎ 
period 
زمن ذبذبة كاملة.‎ 
الجدول الدوري (للعتاصر)‎ 
periodic tablê 


جدول رنب فيه "مندليف" العناصر حسب خحصائصها. 


ا معجم الفيزياء .)199( (التعر ينات العلمية) سد 


أثردائم 
permanent set‏ 
الحجم الناتج في تشوه لدن بعد زوال القوة المؤثرة. 
تفاذية: إنقاذية 
permeability‏ 
النفاذية اللسبية مضروبة في نفاذية الفضاء الخر. 
تفاذية الفضاء الحر 
permeability of free space‏ 
ثابت مس تتحلد قيمته من المعادلة التالية: مس = 4ط× 10 هثري للمتر 
(وهي نفاذية الفراغ). 


سماحية 
permittivity‏ 

السماحية النسبية مضروبة في عاحية الفراغ الحر. 
سماحية الفراغ الحر 


Permittivity of free space 
ثابت عام 8 تحدد قيمته المعادلة التالية:‎ 
فاراد للمتر.‎ ۳ 10 ×8.854 = ° 


عمود ي 
perpendicular‏ 


أنبوبة بيرن 
perrin tube‏ 

صمام مفرغ في أحد طرفيه مدفعة إلكترونات وفي الآخحر ستارة فسفرية (يبين 
به أن شحنة الكاثود سالبة). 


سج نعصی الفبزباء ...)94( (الئعریناتٹ البلہية) ججج 


استمرارالرؤية 
persistence of vision‏ 


استمرار الأثر ف العن بيت تشاهد سلسلة الصور الساكتة المتعاقبة متحركة 
ر 
طور 
phase’‏ 
قياس مراحل التردد المختلفة لبظامي ذبذبة متمائلين في زمن معين (ويعير عنه 
عادة بزاوية الطور). 
طور 
phase‏ 
نوع حالة المادة الذي تقرره أوضاع جزئياتها. 
مخطط الاطوار 
phase diagram‏ 
طط العلاقة بين الضغط ودرجة الحرارة تظهر حطوطه الثلاثة النقاط الى 
يوجد فيها طوران للمادة فی توازن دينامي. 
فرق الطور 
phase difference‏ 
فرق الطور بين ذبذبتين. 
مطاور 
phasor‏ 
متجه بین العلاقة بين الطور وبين قدر التيار المتناوب أو فلطيته. 
ا 
phosphor‏ 
مأدة متفسفرة (تصدر ا عندما تصدمها الإالكترونات). 


ججج عاي الفيزياء .)195( (التعرينات العلمية) جد 


الكاثود الضوئي 
photocathode‏ 

الكاثود الحساس للضوء (يعطي إلكترونات بسقوط الضوء عليه) في خحلية 
خلية ضوئية الوصلية 
photoconductive cell‏ 

خلية كهرضوئية لا تنتج قوة دافعة كهربائية بذاتها لكنها تسمح رور التيار 
عبرها إذا تحعرضت للضرء. 


فا2 تخطيطي خلية ضوئية للشاهدة ظاهرة التأثر الكهروضوئى 


د تفي أفیزياء .)196( (التعریفات العلہة) سے 


.(التعريفاتث العلمية ) 


photoelectric cell 

جهاز ينتج قوة دافعة كهربائية (أو يسمح برور التيار)عند تعرضه للضوء 
الظاهرة الكهرضوئية 
photoelectric effect‏ 

ظاهرة انبعاث الإألكترونات من بعض الفلزات عند تعرضها للضوء 
إلكترون ضوئي 
photoelectron‏ 

إلكترون مبتعث بالطاهرة الكهرضرئية. 
كشف الاإشعاع بالتصور الفوتوغرابة 
photographic radiation detection‏ 

طريقة يغشى فيها الفلم الفوتوغرافي بجادة تسمح برور الإشعاع وغنع الضوء 
بحيث يمكن قياس كمية الإ شعاع. 
مضاعف ضوئي 
photomultiplier‏ 

جهاز كهروضوئي متعدد الأنودات التي تعمل على تضخيم التبار الإلكتروني 
بابتعاث إلكترونات ثانوية منها (وبذلك بكشف عن كميات الضوء الضئيلة جدا). 
قوتون 
photon‏ 

کم (أو كمة) إشعاع كهرمغنيطي (طاقته = التردد × ثابت بلانك). 


ڪڪ بې الفيزياء (ı97) e‏ (التعريفات العلمية) ا 


ر سے 


8) 

آ- فوتونات ساقطة من اليسار على ذرة ثابتة واتجاه الفوتونات المنشتنة والالكترونات 
رتد بعد التفاعل. 

صغط الفوتونات 

photon pressure 


الضغط الواقع على جسم بسقوط الضوء عليه (علما أن لكل فوتون كمية 


photovoltaic cell 


تنتج قوة دافعة كهربائية بتحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية. 


الفيزياء 
physics‏ 

علم حصائصس الماحدة والطاقة والعلاقة بينهما. 
کهرضخطي. کهرو إجهاد ي 


piezo — electric 


ينتج بالضغط (أو بجهاد القوة الواقعة عليه) قوة دافعة كهربائية. 


kk‏ نعم الفیرياء ...(198) (التعرينات التلة) سس 


مد یس 


pinned 
وصف للانخلاع المعطل الحركة (ئي البلورة) بفعل عيب نقطي غالب‎ 
pion 


أحد فصيلة الٰیزونات التفيفة (حوالى 280 مرة كنلة الالكترون) موجبا أو 
سالبا ينحل عادة إلى ميون ونيوترينو وبيون عاد (ينحل بدوره إلى فوتىونين عالي 


الطافة). 
جرس طبقة الصوت 
pitch‏ 


خاصة الصوت ال محددها تردد أمواجه. 
ثابت بلاتاك 
Planck’s constant‏ 


ثابت فيزيائي أساسي يحدد قيم الظراهر الكمومية “ 6.6256 × 10 
جول ثانية (وهو اساسا نسبة طاقة الفوتون إلى تردده). 


٦‏ ثافذة من الکرارتز 


EYES r 2 OR PEE IE : 8 
مهجم الفيزياء... ( التعريقات العلمية‎ 


کوکب. ستار 


planet 


8 ج 
plano — concave‏ 


في وصف عدسة أحد سطحيها مقعر والآخر مستو. 
محدب مستو 
plano ~ convex‏ 
في وصف عدسة أحد سطحيها حدب والآخر مستو. 
بلازما 
plasma‏ 
حالة المادة في مرحلة التأين (على درجة حرارة عالية جدا) فتكون موصلة 
للكهرباء ولحاضعة لتحكم االات الغنطيسية. 
لدن لداشي 
plastic‏ 
لا يستعيد شكله السابق بالكامل بعد زوال الإجهاد المشره 
ترمومتر بلاتيش المقاومة 
platitum resistance thermometer‏ 
يعمد على تغير مقاومة ملف صغير من سلك البلاتين بتغبر الحرارة. 
بوصلة تخطيط 


plotting compass 


بوصاة صغيرة يبرن بها اتجاه امجال المغنطيسي. 


حجججھ نعکی الفيزياء ...)200( (التعرينات العلہية) سس 


موصل موجب سالب 


pr junction 


موصل منتظم الشکل ير به تیار 1 يتجه إلى اليسار 
عیب تقطي 


paint defect 
عيب في البنية البلورية ناشئ عن وجود ذرة بيئية غريية أو عن وجود مكان‎ 
شاغر لذرة فيها.‎ 
جزيء قطبي‎ 
polar molecule 
توزع الشحنة فيه غير متمائل فيظهر عزم ثنائي القطب فيه دائماً‎ 
استقطاب‎ 
polarization 
ترتب الجزيئات القطبية في صفوف بتأثير جال كهربائي غا مبحدث الشحنات‎ 
اهترازات موجاته ف أآجاه واحد).‎ 


E Eat‏ الفيزياء (C201)..‏ (التیر نات الیليية] سد 


معجم الفيزباء. e‏ 


اللاستقطاب بالانعكاس 
polarization by reflection‏ 

إذا سقط ضوء غير مسنقطب على سطح شفاف فإن المنعكس منه يكرن 
مستقطيا موازاة السطح العاكس والمنكسر منه يستقطب جزئيا باتجل استقطاب الضوء 
النعكس (يكون استقطاب الضوء المنحكس كاملا حينما يتعامد الشعاعان المنعكس 
وال 
استقطاب الموجة الكهرمغتيطية 
polarization in an electromagnetic wave‏ 

يكون في اناه اتجال الكهربائي (لأن ظواهر أثر الضوء في الادة تحدث بفعله - 
ا 
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تقطب 


polarized 


ف وصف موجة عر ضية یکول تجاه اهتزازات الخسیماتٽت فيها واحدا. 


عابي ألفيزياء .)202( (التعريفات الملمة) سد 
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Arn REA 
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التعريضفات العلمية‎ J) معجم الفيزياعء...‎ 


بولاروید 
Polaroid‏ 
مادة مصطنعة تسمح فقط للضوء المستقطب في اتجاه واحد بالرور عبرهاء 
خط 
pole’‏ 
مركز المرآة المقوسة. 
قطب 


2 


pole 
المنطقة التي تدحل منها حطوط الفيض الغنطيسي إلى المغنطيس أو تنطلق‎ 
منها.‎ 


متعدد البلورات 


polycrystalline 

في وصف مادة تتألف من قطع بلوربة صغبرة متعددة. 
مسامي 
porous‏ 

ذو مسامات يمكن أن تمر منها السوائل والغازات. 
بوزترون 
positron‏ 

الجسيم المضاد لاد لكترون. 
فرق الجهد 


potential difference 


ج یس معاي الفيزياء .)203( (التعرينات الطلہيد) سس 


potential divider 
مقاومان موصلان بحيث إذا وصلا بفرق جهد عبر كليهما يحصل على فرق جهد‎ 
معني عبر أحدهما‎ 
طافة الوضع‎ 
potential energy 
طاقة الحسم الناحمة عن وضعه أو حالته.‎ 
مقياس (فرق ) الجهد‎ 
potentiometer 
جهاز يقيس فرق الحهد بين نقطتين في دارة كهرباثية بموازنته مع فرق جهد‎ 
علوم ى مق جو‎ 
دارة مقياس الجهد‎ 
potentiometer circuit 
دارة تستخدم مبدأ مقياس الحهد لمقارنة فرق جهد جهول مع آخحر معلوم.‎ 
قدرة‎ 
power 


محدل الشغل الذي تبذله القوة (- الشغل المبذول + الزمن). 


د معامې القيزياء ...204( (التعربنات العلية) سد 


( التعمريفات العلمية ) 


القدرة التي نتحملها الموجة 
power carried by a wave‏ 
تتناسب مع سرعتها ومربع سعتها ومع مربع ترددهاء. 
عامل القدرة 
Power factor‏ 
جيب نمام فرق الطور الزاوي بين الفلطية والتيار في دارة يسري فيها تيمار 
متلاوب. 
القدرة ے دارة تيار متناوب 
power in an a. c. circuit‏ 
الفلطية الجيبية × التيار (الجيي) × جيب نمام فرق الطور الزاوي بينهما 
قوة الحدسة 
power of a lens‏ 
قدرتها على كسر أشعة الضوء (= معكوس الطول البؤري ا( 
شط 
pressure‏ 


ال وة غ و اة 


ججج اې الفيزياء ...)205( (التعرينات العلہية) جد 


قانون الضخط 


pressure law 
ضغط كمية ثابتة من الغاز بتناسب طرديا مع درجة الحرارة المطلقة بثبوت‎ 
الحجم.‎ 
ملف ابتدائي (أوآولي)‎ 
primary 
هو املف المتصل بمصدر القدرة في الحول.‎ 
لون أولي‎ 
primary colour 
ران الضرء الثلائة (الأحمر والأحضر والأزرق).‎ 
مراة أولية‎ 


primary mirror 
مرآة مقعرة كبيرة في فى المرقب (التلسكوب) العاكس.‎ 
اللحورالرئيسي‎ 
principal axis 
هو للمرآة ا لخط الواصل بين مركز المرآة الكروية (أو المكافثية) وسطحها‎ 
عموديا,‎ 
المحورالرئيسي‎ 
principal axis 
هو للعدسة الط امار عموديا عبر المركز البصري.‎ 
البؤرةالاساسية‎ 
principal focus’ 
هي النقطة التي تنجمع فيها كل الأشعة الموازية للمحور الرئيسي في المرآة‎ 
المقعرة أو النقطة التي يبدو وكأن هذه الأشعة منطلقة منها في المرآة الحدبة.‎ 


سے معصي الفیریاء .)206( الا اة ص 


معجم الفيزياء... ( التعحريفات العلمية ) 


البؤرةالاساسية 
principal focus2‏ 
هي إالنقطة التي تمر فيها كل الأشعة الموازية للمحور الرئيسى فى العدسة 
الحدبة أو التي يبدو وکن هله الأشعة منطلفة منها في العدسة المقعرة. َ 
العدد الكمي الأساسي 
principal quantum number‏ 
العدد الکمي ف موذج "بو" لذرة الهدروجين الذي محلد مستوى طاقة 
اللإالكترون (وهو العدد للحالة الأرضية). 
ميدأ تجزؤالطاقة بالتساوي 
principle of equipartition of energy‏ 


في حالة اتزان مجموعة كبرة من الحسيمات التامة المرونة المتحركة بسرعات 


عالية). 
مبدأ التركيب 


principle of superposition 


التأثير الناتج عن تراكب موجتين أو أكثر هو مجموع تأثبر كل منها لو كانث 


متشور, موشور 
prism‏ 

کو ای ع ااه اة ع ان نان متها اة 
والأحر مستطيلة. 


کک ی اا ...)207( الاد ج 
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معجم الفيزياء... ( التعريفات الملمية ) 


الاحتمال 
probability‏ 

قياس لإمكانية وقوع حدث معين (صفر في حالة الاستحالة وواحد في حالة 
التأكيد). 
موڄة تقدميه 


progressive wave 
قدذيفةء مقذوف‎ 
projectile 
جسم ينطلق بسرعة ابتدائية (بزاوية محلحة عادة) تحت تأثر الحاذبية ومقاومة‎ 
الهواء ذةط.‎ 
إسقاط‎ 
projection 


الأسلوب الرياضي لتمشيل شكل جسم (ثلاثي الأبعاد) على سطح مستو. 


ححح یې الفيزياء )208( (التعرينات العلمية) مد 


معجسم الفيزياء... ( التعريضات العلمية 


متطاول 
prolate‏ 

في جسم گزۆی)؛ مثطاول باقجاه القطبن. 
proportional‏ 


يتزايد بنفس النسبة كمقدار آخر. 
حد التناسب 
proportionality, limit of‏ 
الاجهاد الأقصى الذي ينتج ألفعالا حسب قاأنون "هوك". 
بروتون 
proton‏ 
٤‏ 7 2ے 
جسيم أولي في النوى موجب الشحنة كتلته تساوي x ٠‏ 10 لغم 
وشحنته تساوي وتضاد شحنة اللإلكترون وقيمتها 1.6 × ٠10‏ کولوم. 


(۸-2- ) عرم الئے تروناتے 
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سد معاهي الفيزياء ...)209( (التعرينات البلية) س 


pulley 

عجلة حززة يدور حوها حبل لرفع الأئقال. 
بؤبؤ إنسان العين 
pupil‏ 


الفتحة المستديرة فى حدقة العين لنحلف إالة نية) ال ها أأضوءع. 

E ٤ 
پبیرکس‎ 
Pyrex 


س نعي القيزياء .)210( (التعرينات العلة) ج 


س معجي الفيزياء ...( 211 ) (التعرينات اليا سد 


عامل کیو 
Q — factor‏ 
قياس لكمية التخميد في منظومة متذبذية 
2ط × طاقة الذبذبة في المنظومة 


الطاقة المفقرحة ف ذبذبة وأحلة. 

تكمية الجالات المغنطيسية 2 منظومات فائقة التوصيل 
quantization of magnetic fields in superconducting systems‏ 

بفعل انعداأم المقاومة الكهربائية في الموصلات الفائقة تكون الدالات الموجية 
للاإلكترونات في حلقة منها متصلة (أي إن الجال امغنطيسي في الحلقة يتخذ قيما 
کم کمة 
quantum‏ 

المقدار الأقل من ألادة أو الطاقة الممكن وجوده (كم الطاقة الكهرمغنيطية هو 
الفوتون ويساوي ثابت "بلانك" في الترحد). 
میکانیکا الكم 
qıuantuır mechanics‏ 

فيزياء الأ تظمة التي تعتر مفهوم المادة والطاقة كميات منفصلة لا سيلا منصلا 
العدذ د الكمي 
quantum number‏ 

العدد اللي يدل على منسوب الطاقة لإالكترونات الذرة. (بجسب مدارها أو 
ا 


س معي الفيزياء .)213( (التعريتات العلمية) س 


فيرياء الكم 


quantum physics 
کوارك‎ 
quark 


ضرب من الحسيمات الأولية الافتراضية دون النووية (تتألف منه الهدرونات 


الإالکترون. 
TPE E‏ 


quasi — static change 


تغيير هو من البطء بحيث يكن اعتبار النظام المتغير في شتى مراحله متزنا 
دینامیا وحراریا. 


ېسصي 


quench 


يسخن ثم يبرد فجأة (كما في تسقية الفولاذ). 


رادار 
radar‏ 
وسيلة كشف الأجسام البعيلة وتحديد مواقعها بقياس زمن عودة الأمواج 


الراديوية المرتلة عنها (ويملاحظة زحزحة "دوبلر" يكن معرفة سرعة هله الأجسام إن 


رادیان 


radian 


وحدة لقياس الزوايا في الفيزباء - ا (2 ط رادیان = 360), 


إشعاع 
radiation‏ 
الوجات أو الحسيمات المبتعثة من مصدر والمندشرة في خحطوط مسئقيمة «بشلة 
بحكمها قانون التربيع العكسي). 
الإشعاع کمصد ر حراري رادیویة, 
radiation as a source of heat radio wave‏ 


10 × 3 مرا (وترددها أقل من‎ O 


سک نی الا )217( (التعرينات العليية) سد 
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هرتز) تتولد بذبذبة التيار الساري في اهوائي. 
مشع؛ إشعاعي 
radioactive‏ 

وصف للنويدات التي تتحول إلى نويدات (نكليدات) أحر مطلقة جسيمات 
إشعاعية (غالبا ألفا أو بيتا أو غاما)۔ 
تايت الاضمحلال الأشعاعي 
radioactive decay constant‏ 

نسبة عدد النويدات المنحلة ف وحلة الىزمن في عينة إلى العدد الكتلي 
للنريدات المشعة الي بھا. ۰ 
قانون الاأضمحلال الإشعاعي 
radioactive decay law‏ 

قانون أسي يحكم مقدار تناقص عدد نويدات مادة مشعة. 
الطبيعة العشوائية للاضمحلال ال«أشعاعي 
radioactive decay, random nature of‏ 

قانون الاضمحلال الإشعاعي ين منتوسط عدد الاضمحلالات فى زمن معين 
كن عة لرن الى فمل يه نة ية 


بوحډ چ a‏ 


ماص مسع 
radioactive tracer‏ 

نظير مشع يدخحلل في منظومة (أو نظام) وتتابع تفاعلاته بواسطة مكشاف 
مناسیس. 


مخلفات إشعاعية: تفايات مشعة 
radioactive raste‏ 


فضلات الا نشطار التي تزال من المفاعل لإحلال مواد شطررة جديدة مكانها 


(آو أي أجزاء پستبدل بها سواها من لب المفاعل نفسه). 
التأريخ الأشعاعي 
radiocarbon dating‏ 


طريقة لقياس عمر المراد العضرية المنشاً (بتقدير نسبة الكربون 14 إلى 
الكربون 12 في العينة علما أن عمر النصف للكربون 14 "النظير المشبع" هو 
حوالی 5700 سنة). 
نظيرمشع 
radioisotope‏ 

نکلہدة مشعة (تاساوی مم نکلیدات العنصر الآخر في عددها الذري وتتساہن 
ف علدها | لکتلي (. 
تصق قطرالتقوس 
radius of curvature‏ 

نصف قطر الكرة التي يعتبر سطح المرآة الكروية جزء| منها (= ضعف البحد 
قوس قزح 
rainbow‏ 

مجموعة أقواس ضوئية ملونة محدثها انكسار الضوء وانعكاسه انعكاسا كليا في 
ألرانا). 
عشوائي 
random‏ 
مسيرة عشوائية 
random walk‏ 


: ا‎ sg, 


( التعريقاث العلمية 


الأحرى مغرا اتجاهه عشوائيا أيضا). 
مدای مدى القت وف 
range‏ 

(وأقصاه حيث ينطلق بزاوية °50 مع الأرض). 
معدل التخير 
rate of change‏ 

كمية التغير مقسومة على الزمن. 
نسبةه 
ratio‏ 

مقدار كمية بالقارنة مع كمية أخرى. 
نسبة الحرارتين النوعيتين 
ratio of specific heats‏ 


نسبة الحرارة النوعبة (للغاز) بثبوت ضغطه إلى الحرارة النوعية مع ثبوت 


حزمة ضوئية متناهية الدفة متوازية الأضلاع (فلا تنتشر). 
اليصريات الشحاعية 
ray optics‏ 


a‏ معجم الفيزياء ...)220( (التعريتات العلية) س 


EER‏ ا 


زياع.. 


الزاوية البصرية 


الزاوية البصرية 

معیاررايلي 
Rayleigh’s criterion‏ 

حد استبانة الحهاز البصري لحسمين (نقطتيين) متساويي النصوع هو أن ينطبق 
مركز نمط انحراج أحدهما على ذروة الحلقة المعتمة الأول في مط انعراج الآخر. 
المقاعلة 
reactance‏ 

الجذر التربيعي لمنوسط مربع الفلطية مقسوما على الجذر التربيعي لمتوسط 
مربع التيار في دارة يسري فبها تيار متناوب جيي عبر مواسعة أو عائة 

1 
( ك ا ت 
التردد الزاوي * المواسعة 

أو = التردد الزاوي × أغاثة). 
رد الفعل 
reaction‏ 

یکون مساویا للفعل ومضادا له في الاتجا. 
تفاعلي 


reactive 


سهل التحول في التفاعلات الكيماوية. 
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قاب الفاعل 
reactor COre‏ 
داخلية المقاعل حيث تجري التفاعلات النووية (وفيها المادة الشطورة والمهدئ 


وقضبان التحكم). 
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صورة حقيقية 
real image‏ 
تتکون من تجمع الأئعة الضرئية ويمكن عرضها على ستارة. 
اصطلاح أن الحقيقي موجب 
real is positive sign convention‏ 


في بعد الأجسام والصور في المرايا والعدسات وأبعادها البؤرية (والتقديري 


سالب 


RES 


RRO EKER 

ا د E E EP‏ 
4 - # 
لتعريفات العلمية 


القيزياء... ( 


یشحن مجددا 
recharge‏ 

يعيد شحن البطارية بإمرار تيار كهربائي فيها نتحول طاقنه إلى طافة كيماوية. 
مركم بطارية شحون 
rechargeable battery‏ 

يكن إعادة شحنها بطاقة كيماوية كهربائيا (أي أن التفاعلات الكيماوية فيها 
عكوسة). 
مقلوب؛ معکوس 


reciprocal 


مقلوب س = 2 
دارةتقویم 
rectifier circuit‏ 
تحول التيار المتناوب إلى مستمر. 
مقراب (تلسکوب) عاکس 
reflecting telescope‏ 
مقراب تجمع الضوء الداخل فيه مرآة (مقعرة) لا عدسة. 
اتعکاس 
reflection; reflexion‏ 
تغبر اتج الموجات الساقطة من وسط على سطح وسط آخحر. 
تلسکوب (مقراب) کاسر 


refracting telescope 


مقراب تجمع الضوء الداخل فيه عدسة (حدبة) لا مرآة (في المقراب الفلكي 


س معي الفيرياء ..)228( (الت ينات ألعلمية) س 
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تشاهد الصورة التي تكونها الشيئية بعدسة عينية قصيرة البعد البؤري وفي المقراب 
الأرضي تستخدم عدسة عادلة لرؤية الجسم قائما). 


انکسار 
refraction‏ 

تغير تجاه الموجات المارة عبر سطح من وسط إلى وسط آحر. 
معامل الانکسار 


refractive index 

ثابت قانون "سنل" يساوي النسبة بين سرعة الموجة في الفراغ (عادة) إلى 
براد ثلااجة 
refrigerator‏ 


جهاز يعمل كمضخة حرارية لخفض حرارة حيز معزول (ويعمل بالطاقة 
اليكانيكية أو الكهربائية أو الحرارية). 


عودة اليجچمد 
regelation‏ 
عودة تجمد الحليد المنصهر بالضغط بعد زوال الضغط عنه 
متتظم نامي 
regular‏ 
مرآوي الائعکاس. 
الكتلة الذرية التسبية 
relative atomic mass‏ 


E DT DS kS A oa ئ‎ a 
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التعريفات العلمية ) 


الكثافة النسبية 
relative density‏ 
كثافة مادة ما منسوبة إلى كثافة الماء. 
التغاذية التسبية (المخنطيسية) 
relative permeability‏ 
عدد المرات التي يزداد بها اجال المغنطيسي بواسطة مادة ما بالقارنة مع قيمته في 
الفراغ. 
السماحية التسبية 
relative permittivity‏ 
= ثابت العزل. 
السرعة النسبية 
relative velocity‏ 
سرعة جسم متحرك بالنسبة إلى جسم آلحر. 
تسبوي 
relativistic‏ 
يتحرك بسرعة تقارب سرعة الضوء بحيث تزيد كتلته اللسبوية (وهو متحرك) 
عن کتلته وهو ساکن بقدر لا كن إهماله. 
remanence‏ 
كمية المغنطة (كثافة الفيض المغنطيسي) المتبقية في مادة فرومغنطييسة بعد زوال 
ا جال اللغخنطيسي انار جي (المسلط عليها) عنها. 


Ah Gans‏ القيزياء .)225( (التعرينات الیبلية) سد 
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repulsion 
قوة بین جسمين تعمل على تباعدهما.‎ 
مقاومة‎ 
resistance 
صتدوق مقاومات‎ 


resistance box 
صندوق يحوي عدة مقاومات يكن وصلها على التوالي (بسحب القوابس‎ 
المعينة) للحصول على القاومة المطلوبة.‎ 
المعامل الحراري للمقاومة‎ 
resistance, temperature coefficient of 
معدل تغر القاومة بتغبرات درجة الحرارة. ) المقاومة على درجة 8 = المقاومة‎ 


على درجة الصقر اموي مضروبة في (1 + المعامل الحراري × 6 ) إ. 


سلك مقاومة 
resistance wire‏ 
سلك من سبيكة معدنية ذو مقاومة محددة للمتر منه. 
المقاومية؛ المقاومة النثوحية 
resistivity‏ 


بالأوم مثر أو الأوم سنتيمتر. 
المقاومة النوعية × الطول 


مساحة المقطع 
سسس معصي الفيزياء ... )226( (التعرینات البلہية) سسس 


المقاومة ب 


OE 
مقاوم‎ 
resistor 
عنصر مقاومة في دأرة كهربائية.‎ 
قدرة التيارالمتناوب 2 مقاوم‎ 
resistor, a. c. power in a 
معدل ألقدرة (التي تظهر كطاقة حرارية) في مقاوم یر فيه تیار متناوب تساوي‎ 
نصف القدرة القصوى حاصل ضرب التيار الأكر في الفلطية الكرى.‎ 
المقاومات (الموصولة) على التوالي وعلى التوازي‎ 
resistors in series and parallel 
E إذا وصلت القاومات ¢ 2 3 ... اخ على التوالي فالمقاومة الكلية‎ 
1 1 


م2 + م ... ال؟ أما إذا وصلت على التوازي فن EL‏ ...ا 
۾ مإ م2 3° 


1 


يقدر على ييز جسمين دقيقين شديدي التقارب كجسمين منفصلين لا جسم 
وأحد. 
قدرة الاستبانة (أو التحليل) قياس الطيف 
resolving power of a spectrometer‏ 

قدرة السبكترومتر على فصل طولين موجيين شديدي التماثل (تزداد باتساع 
محززة الحيود وتقل بالاتساع الزائد ليزاء:التسديد). 


resolve 
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قدرة الاستبانة (آوالتحليل) للمقراب 
resolving power of a telescope‏ 

قدرة التلسكوب على التمييز بين جسمين لا يكادان يظهران منفصلين (تزداد 
بزبادة قطر العدسة أو المرآة وقصر الطول الموجي). 


رثن 
resonaAncê‏ 


الطبيعي للمنظومة (مع تخلف طور النظومة °90 عن القوة الدافعة). 


دارة رنانة 
resonant circuit‏ 
دارة موالقة. 
الشبكية 
retina‏ 
الحزء الحساس للضوء قي مؤخر العين (وعليه تتكون صور المرئيات). 
عكسي الاتحیاز 


reverse biased 
حیث الوصل الموجب العالت موصول ق ألدأرة بالاتجاه الذي ۰ يوصل التيار‎ 


تغیرعکوس 
reversible change‏ 


تغير يمكن حدوثه ني كلا الاتجاهين (فلا تتغير به انتروبيا امنظومة المغلقة). 


مقاومة متخبرة ريوستات 
rheostat‏ 
مقاوم متغر پتسنی بواسطته عير المقاومة الكلية للدارة (وبالتالي تعديل شله 
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ذكارة ترتيب ألوان الطبف 
Richard of York gave battle in vain‏ 
الأ حمر فالبرتقالي فالأصفر فالأخحضر فالأزرق فالئيلي فالبنفسجي (من الأطول 
أمراجا إلى الأقصر). 
قاعدة القبض باليد اليمنى 
right — hand grip rule‏ 
إذا قبضت السلك باليد اليمنى وإبهامك بانجاه الثيار (التقليدي) فإن أصابعك 
تشر إلى اتجاه أنجال المغنطيسي حول السلك. 
ارتفاع التياروهبوطه 2 ملف الحاثة 
rise and fall of current in an inductor‏ 


الحالة بسرعة لا نهائية 
طريفة رومر لقياس سرعة الضوء 


Romer’s method of measuring the speed of light 
طريقة لقياس سرعة الضوء برصد التغيبرات الظاهرية في مدارات أقمار‎ 


e+ 


رونلجن 
rontgen = roentgen‏ 


وحلة قياس كمية التأين المسببة عن إشعاع مين (الرونتجن هو مستوى 
الإشعاع الذي بطلق 2.58 × 10“ كولوم من الشحنات في كيلو غرام من الهواء). 
جذرمتوسط المربعات 
root mean square‏ 

الحذر التربيعي لمتوسط مربعات الفيم اللحظية لكمية مترددة دوريا خلال دورة 
كاملة (فالفاطية أو التيار المتناوبان يعطيان 0.707 من قيمنهما القصوى من القدرة 
في مقاومة بالسبة لفلطية أو تيار مستمرين). 


ek‏ معصم الفيزياء .)229( (التع يقات العلية) د 


rubber 


ماد طويلة مدى التشوه قبل بلوخ حد المرونة (وتزداد الجسوعة بازدياد التشره). 
استطارة روذرقورد 
Rutherford scattering‏ 

استطارة الحسيمات المشحرونة (كجسيمات ألفا) بفعل الجال اللإلكتروستاتي 
للدواة كما تيده تجربة "جيجر و مارسدن". ۰ 


اة وهاجة 


طط لتجربة رذرقورد علی استطارة حسيمات الفا 
ثابت رایدیرج 
Rydberg constant‏ 


ثارت أساسي يظهر في صيغ الأعداد الموجية لحميع الأطياف الذرية (= 1.097 
TOS‏ 
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ساتل»تابع. قمرصتاعي 
satellite‏ 

جرم (سماوي او اصطناعي) يدور قي قلك حول کوکب (أو جره) أكر. 
بخارمشع 
saturated vapour‏ 

جخار ضخطه الجزئي يساوي غط جره المشبع (فهو متزن راريا مع سائله على 
درجة ألحرارة المعينة). 
ضغط البخارالمشبع 
staurated vapour pressure‏ 

الضغط اللحرئي لبخار متزن حرارياً مع سائله. (وبكرن معلل التبخر حينغذ 
مساويا لعلل التكثف على سطحه). 
قياس ضغط البخارالمشبع 
staurated vapour pressure, measurement of‏ 

بإدحال بعض من السائل المعين إلى فراغ (تورشالي) (ومقدار هبوط عمود 
الزئبق عند التوازن الدينامي الحراري هو ضغط البخار المشيع للسائل). 
التشبع (المختطيسي) 
saturation I‏ 

حال المادة القرومخنطيسية حيث تتخذ كل نطقها المغنطيسية استقطابا موحد 
الاتجاه (فلا يمكن حينئذ زيادة شدة مغنطتها). 
التشبع (الكهربي) 
saturation”‏ 

حال الصمام الثرميوني حين يسري التيار الأنصى بين قطبيه (ناقلا كل 
اللإلكتروئات أو الأيو نات المبتعئة فيه) فلا يزداد هذا التيار بريادة فرق الحهد بينهما. 
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لامتجه 
scalar‏ 

كمية قياسية المقدار دون إتجاه معين ها (كالكتلة ودرجة الحرارة مثلا). 
معادلة شرودتجر 
Schrodinger equation‏ 

العادلة الأساسية فی میکانیکا الكم اللانسبوية (الميكانيكا المرجية) وهي تعسير 
عن الموجة المناظرة اح ركة جسيم في جال قوة. (كما تحددها الدالة الموجية المعينة). 
يومض 
scintHlate‏ 

يصدر ومرضا (ضوئيا) عندما يصطدم به شعاع مؤين. (جسيمات آلفا مثلا). 
عداد ومضات 
scintillation counter‏ 

جهاز يقيس الإشعاع المؤين من الطاقة الضوئية الناجهمة عنه. (محوي هذا الجهاز 
مواد وامضة مثل كبربتيد الزنك وأيوديد الصوديوم). 


ستارة 
screenl‏ 
سطح (أبيض عاة) تعرض عليه الصور الحقيقية التي يكونها تجمع الأشعة من 
جهاز بصري. 
پحجب 
Screen‏ 


يحمي من التأثيرات الخارجية. (الكهرمغنيطية أو الإشعاعية). 


اتخلاع حلزوتي 
screw dislocation‏ 

حيث لا تؤلف ذرات المستوى الواحد ف البلررة) سطحا منبسطا بل سطحا 
ملتويا تتحرك علية باستمرار من فستوئ إلى آخر. 
نسيم البحر 
sea breeze‏ 

يهب نهارا من البحر إلى الر لأن الأرض (لسعتها الحرارية الأقل) تسخن 
بسرعة أكثر فيقل ضغط اهواء فرقها 
ماف باحث 
search coil‏ 

ملف صغير يستخدم لقياس الجالات امغنطيسية (بتغير الفيض المغنطيسي 
حلاله). 


second 

وحدة الزمن في النظام الدولي (وتساوي زمن حدوث 9192631770 ذبذبة 
كاملة للتموجات الكهرمغنيطية الصادرة من ذرات السيزيوم 3 عند انتقا ها بين 
منسوبيها الفاثقى الدقة. 
القانون الثاني للدیتاميات الحرارية 
second law of thermodynamics‏ 

لا هكن لأي مكنة تستخدم طاقة حرارية أن تكون كاملة الكفاية (حتى ولو ن 
تفقد طاقة بالاحتكاك). 
ملف تانوي 
secondary‏ 


(ني الحول) هو اللف المتصل بالحمل (الني يغذيه انحول). 
معاېې الفيزياأء .)235( (التعريفات العلمية) ا 


لون ثانوي 
secondary colour‏ 
أحد الألران (الثلاثة) التبقية عندما يغقد الضوء الأبيض أحد ألوانه الأساسية 
وهي الأصفر والأخحضر المزرق والأرجراني الحمر). 
انبعاث ثانوي 


secondary emission 
انبعاث عدة إلكترونات من مادة عندما يصدمها إلكترول عالي الطاقة.‎ 
مرآة ثانوية‎ 
secondary mirror 
مرآة صغبرة (مسطحة أو مقعرة حسب المقراب) تتلقى الأشعة المنعكسة عن‎ 
مرآة المقراب العاكس.‎ 
مويجه‎ 


secondary wavelet 

إحدى مويجات دائرية تنطلق من جبهة الرجة المتقدمة فتعمل على انتشارها 
أصقرثانوي 
secondary yellow‏ 

الأصفر الذي يرى عند مزج الضوعءين الأحر والأاحضر (وهو ينحل إليهما 
عبر السكترومتر بخلاف الأصفر النقي وحيد الطول المرجي). 
الحانثة الذاتية 
self - inductance‏ 


الحاثة الناقجة عن القوة الدافعة الكهربائية المستحئة في الملف بفعل تغبر التيار 


ees 
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شيه موصل 
semiconductor‏ 

مادة مقاوميتها وسط بان الوصلات والعازلات (تنقل التيار بالالکترونات) 
دایود شبه موصل 


semiconductor diode 


موصل مو چب سالب يستخدم لتقويم الثيار. (فيسري في اتجاه واحد) 


حساس 
sensitive‏ 
قادر على كشف التغيرات الدقيقة في الكمية المفيسة (وليس بالضرورة فائق 
الدقة). 
قص 
shear‏ 


تغير الشكل الناتج عن فوتين متساويتين ومتضادتين لكن متباينتا خط الفعل 
(فتترحزح بذلك طہقات الجسم المنتالية بانزلاق بعضها على بعض). 
معامل القص 
shear modulus‏ 

قياس للجساءة يساوي إجهاد القص مقسوما على الائفعال الناشى عنه 
انفعال القص 
shear strain‏ 

المسافة الى تحركها أحد السطحين في عملية الفص مقسومة على المسافة بين 
السطحين. ٠‏ 
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إجهاد القص 


shear stress 

القوة المسببة للقص مقسومة على إحدى مساحتي السطحين المنزلقين في عملية 
القص. 
فشرة (إلكتروئية) 
shell‏ 

طبقة من الكترونات الذرة الأساسية حول النواة (ك ل م (lh...‏ والطبقة 
الأحبرة منها تتحکم ف خواص العتصر. 
دار قصر 
short circuit‏ 

دارة ذات مقاومة ضئيلة جدا (نحدث في الغالب عرضصا) يمر فيها تيار عال مولدا 
موجه فصيرة 
short wave‏ 

موجة راديوية يتراوح طوفا بين 10* متر و10 أمتار (وترددهامن 3 × °10 
إل 3 × 10 هرتز). 
حسير قصیيرالیصر 
shortsighted‏ 
بعدسة E‏ 
مضرغ 
shunt‏ 

موصل ذو مقاومة صغرة نسبيا يوصل على التوازي بدارة كهربائية فيقلل صن 
الثيار امار فيها. 
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وحدة دولية 
SI unit 8‏ 


“. 


سلف سے 
siemens‏ 
سیفرت 
sievert‏ 
وسحلة قياس الضرر الحاصل للمادة اة من الإشعاع المؤين: 
إشارة 
signal‏ 


كمية فلطية أو تيارية تحمل رسالة معينة . 
مکعبې بسیط 


simple cubic 

بلورة وحدتها الكعب في كل قرنة منه فن ذرة (نسبة التعبئة الحيزية فيه 
0.52( 
الحركة التوافقية البسيطة 
simple harmonic motion‏ 

حركة اهتزازية حول مركز تنناسب فيها الإزاحة مم ألقرة المرجعة وفي عكس 
اتجاهها وتثل بدالة جي : [ الإزاحة = السعة × جيب (التردد الزاوي × الزمن + 
زاوية الطور)]. 
بتدول بسیط 
simple pendulum‏ 
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تسارع ألحاذبية 


بالوعة 
sink‏ 


sinker 

لمر الجسم الأحف من الماء في وعاء الاأزاحة لإيجاد كثافته. 
جچیبي 
sinusoidal‏ 


حجم التواة 
size of nucleus‏ 


نصف قطر النواة التي عددها الكتلي ع هو حوالي 1.1 ×10 ل ع مار 


فنطرة ذات سللګ انزلاقې 
slide-wire bridge‏ 
قدطرة مترية. 


معجم الفيزياء... ( التمريفات الملمية 
انزلالق 
slip‏ 
تشوه لدن في البلورة تنزلق فيه مستوبات (طبقات) الذرات واحدا تلو الآلحر 
لما اغخلاعا. 
نه 3 ل 


smoothing capacitor 

مکثف يستخدم لتحويل دفقات التيار المتتالية (من دارة مقوم) إل تيار مطرد 
مباشر (بانحتزان شحنات يطلقها بين الدفقات). 
قانون سنل 
Snell,s law‏ 

نسبة جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية الانكسار يساوي كمية ثابقة (هي 
معاتل الانكسار لذلك الرمط 
مصباح بخارالصوديوم 
sodium vapour lamp‏ 


ينير بإمرار تيار عبر حار الصوديوم. (وييكن اعتبار ضوئه وحيد اللون). 


خليةشەسية 
solar cell‏ 

حلية فلطائية ضوئية تعول طاقة ضوء الشمس إلى طاقة كهربائية. 
مأطورة شمسية 


solar panel 


بطارية من الخلايا الشمسية على سطح منبسط (للمركبات الفضائية بخاصة). 
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ملف ولي 


solenoid 


ملف سلكي طويل (نسبيا لقطره) حلزوني اللف بتولد فيه جال مغنطيسي 
بمرور تيار (شدة إنجال عند طرفيه تساوي نصف الشدة في مركزه). 
تظرية النطق للأجسام الصلبة 
solids, band theory of‏ 

عند تحشد الذرات وتلازها كما في الجرامد تتحول طاقات مدارياتها ببطء إلى 
مستويات طاقة مفردة تسمى نطق الطافة. 
گاشف إشعاع جامد 
solid state radiation detector‏ 

موصل موجب سالب عكسي الايا ينتج بسقوط الإشعاع عليه إلكترونات 
وثقوبا في طبقة النغاد تنتقل إلى جانبه المقابل محدثة دفقه تيار. 


محلول 
solution‏ 
واحدا منجانسا. 
سونار 

sonar 


استخدام الأمواج الصوتية لقياس السافات أو المدى (تحت الماء بمخاصة) بقياس 
الزمن الذي ترتد فيه عن جسم بعيد. 
صونومتر 
sononaeter‏ 

صندوق صوتي رنان مثبت عليه سلك معدني مشدود يسري فيه تیار متناوب 
بين قطي مغنطيس [يستخدم لبيان العلاقة بين تردد السلك (المساوي تردد التيار) 
وطوله وقطره وكثافة مادنه وقوة الشد فيه ]. 


ی عاي القيزياء a‏ )242( (التمرينات العلية) س 


الصوت 
sound‏ 

أمواج طولية تتغير بانتقاها كثافة وضغط الوسط عن المعتاد (وتحدث إحساسا 
بالسمع إذا كانت ذبذبتها من 16 هرتز إلى 16 كيلو هرتز). 
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شحنة الحيز 
space charge‏ 
سحابة الإلكترونات حول الالكترود التي تبتعث إلكترونات الحرارة. 
نسبة التعبئة الحيزية 
space filing ratio‏ 
حجم الذرات ف بلورة مقسوما على الحجم الكلي للبلورة. 
شرارة 
spark‏ 
تفريغ کهربائي (إلکتروني) يحدثه التأين الشديد الناتج من جال كهربائي قوي 
(يدوم التفريغ فليلا ويصحبه ضوء وصوت). 
حداد الشرر 
spark counter‏ 
جهاز كشف الإشعاع المؤبن كشرر بين مسربيه حيث فرق الجهد عال. (تعصد 
الشرارات إلكترونيا أو يسجل مسارها فوتوغرافيا). 


ت عم الفیزیاء ...(243) (الثعريغات العلمية) سس 
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لفيزر 
نظرية النسبية الخاصة 
special theory of relativity‏ 

لا يدرس العلم من وجهة نظر خاصة فقوانين الفيزياء هي إياها بالنسية لأي 
شخص ني أي مناط إسناد عطالي (وعليه فإن سرعة الضوء ثابتة ولا تتوقف على 
سرعة الراصد). ٠‏ 
الثقل التوعي 
specific gravity‏ 

الكثاقة اللسبية. 
السعة الحرارية النوعية 
specific heat capacity‏ 

السعة الحرارية للجسم مقسومة على كتلته (أي تساوي كمية الحرارة اللازمة 
لرفع وحلة الكتلة من الادة درجة حرارة واحدة). 
قياس السعة الحرارية النوعية بالانسياب الثابت 
specific heat capacity, constant flow measurement of‏ 

كمية الحرارة المخوللة 

الشغة انجرا رة ا ل وة د ن 
كتلة المادة المنسابة × ارتفاع درجة الحرارة 

(كمية الحرارة تحددها قدرة المسخن وكتلة الادة المنسابة بحددها معدل الانسياب 
وبجدد ارتفاع درجة الحرارة بالترمومتر). 
القياس الكهربائي للسعة الحرارية النوعية 
specific heat capacity, electrical measurement of‏ 

تسخن الادة في مسعر بمسخن كهربائي معروف القدرة ويقاس ارتفاع درجة 
حرارتها ني الزمن أخدد بالترمومتر والميزان محدد كتلتها. 


سے ایی الفيزياء ...)244( (التعرينات الیلہة) سس 
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rE‏ القيزهفاع... 
قياس السعة الحرارية التوعية بطريقة المزيجات 
specific heat capacity, measurement of ~ by method of mixtures 187‏ 
نزج المادة بمادة أسخن معروفة السعة الحرارية ويقاس التغبر في درجي الحرارة 
بالنسبة إلى درجة الحرارة الناتجة وتعتبر الحرارة المفقودة مساوية للنحرأرة المكثسبة. 
الحرارة الكامتة النوعية للاتصهار 
specific iatent heat of fusion‏ 
كمية الطاقة إالحرارية اللازمة لتحويل كيلو غرام من الماة الحامدة في درجة 
الانصهار إلى سائل في نفس درجة الحرارة 
الحرارة الكامنة التوعية لاتبخر 
specific latent heat of vaporization‏ 
كمية الطاقة الحرارية اللازمة لتحويل كيلو غرام من المادة في حالة السيولة إلى 
الحالة الغازية دون تغيبر في درجة الحرارة. 
مطيف. مقياس الطيفء (سيكترومتر) 
spectrometer‏ 
جهاز فصل الضوء التباين الأطوال الموجبة لإحداث طيف وقياس طول تلك 
الأمو اج 
المطيفية: قياس الأطياف 
spectrometry‏ 
قياس الأطياف ودراستها. 
المطيافية. عملم الأطياف, الطيفيات 
spectroscopy‏ 


کشف الأطياف ودراستها. 


spectrum 

الضوء المبتعث من ماد منحلا إلى أطواله المرجية المختلفة. (بجيث يتخذ كل 
لون مکانا متمیزا في الطيف). 
مرآوي الانعکاس 


specular 

انعکاس على طح مليس حيث زأوية السقوط الموجي = زاوية الانعكاس 
الوجي. 
سرحة معد ل الحركة 
speed‏ 

كمية غير متجهة تدل على سرغة الجسم دون اعتبار لاتجاهه (تساوي المسافة 
القطوعة * الزمن). 
سرحة الضوء ي الفراغ 
speed of Hight in a vacuum‏ 

ثاإبت أساسى تعتمده نظرية النسبية الخاصة (= °10×2.9979245 مر فى 
الثانية). ۰ 
مرآة كروبة 
spherical mirror 63‏ 

مرآة (حدبة أو مقعرة) يشكل سطحها جزءا من كرة. 
کرواتي 


spheroid 


جسم له شكل الكرة عطوطة أو مه مفلطحة شبه الكرة. 


سس نعاہی الفيرياء .)246( (اقعرينات العلہية) جص 


لف تدویم درور 
spin‏ 
خاصية للإلكترونات (وبعض الحسيمات الأساسية) تظهر كأن هما كمية تحرك 
زاوبة راسخة يميزة لنوع الجسيم. 
ثابت بلانك 
= علدا صحیحا x‏ 
4ط 


وتكون الإلكترونات إما فوقية أو تحتية فقط. 
عاكس تيار مشقوق الحلقة 
split ring commutator‏ 

يتصل بشقيها طرفا كل ملف في الحرك (أو المولد) ويجحمل الفرجونان التبار من 
والي کل شق ف کل دورة. 
انشطارتلقائي 
spontaneous fission‏ 

انقسام النواة إلى قسمين أو أكثر منقاربة القدر في الاضمحلال الإشعاعي 
ويرافق الإإشعاع (الجيمي عادة) انبعاث نيوترونات تسمى نيوترونات الانشطار. 
ثابت تابضي 
spring constant‏ 

ثابت التناسب بين القرة (الإأجهاد) وتغير الطول (الانفعال) في قانون 
"هوك". 
نواس نابي بندول زنبرکي 
spring pendulum‏ 


سج نلعي ألقيزياء )4( (التعرينات الىلمية) سد 


الثابت النإبضي 
سکوید 
SQUID = super conducting quantum interference device‏ 

نبيطة تداحل كمي فاثقة التوصيل لقياس امجالات المغنطيسية عن طريق 
تكميتها في منظومتها الفائقة التوصيل. 
مستقر 
stable‏ 


في وصف تظام لا يتغير بسهولة. 
اتزان (آوتوازن) مستقر 
stable equilibrium‏ 
حيث يولد التغيير الصغبر في النظومة قوى تعمل على إعادة وضع الاتزان. 
standard cell‏ 
ذات قوة دافعة كهربائية ثابتة وداثمة. 
درجة الحرارة والضغط العياريان 
standard tempêrature and pressure‏ 
درجة الصفر المئوي وضغط مقداره 1.013 × 10 
بسکال (ضغط جوي عياري) 
الأمواج الصوتية المستقرة (الموقوفة ے4 أثبوب) 
standing sound vyaves in a pipe‏ 
مواج من نفس النوع متساوية التردد تتداخحل بحيث تكون عقدا وبطونا ثابتة 
عند طرفي الأ نبوب (حيث الإزاحة في أدناها أو في أقصاها). 


موجة موقوهة (أو متوقفة) 
standing wave‏ 
حاصل تداخل موجتين متحركتن هما التردد والسعة نفسهما عندما الموجتان 
متضاد تان ف الاتجاه ومتطاورتان. 
الأمواج اللتوقفة (أوالمستقرة) على وتر 
standing waves on a string‏ 
يمكن إحداث وجات موقوفة على وتر مشدود عند الترددات الى يكرن فيها 
ضعف طول الوتر مساويا إلى عند صحيح من الأطوال الموجبة. 
حالة 


state 
إحدى حالات الادة الثلاث (الصلابة والسيولة والغازية).‎ 
ساکن, إستاتي‎ 
static 
لا يتحر ك.‎ 
الكهريائية الساكنة‎ 
static electricity 
شحنات كهربائية ساكنة تتولد على سطح عازل وتتسبب في ختلف الظواهر‎ 
الاالكتروستاتية.‎ 
اتزان ساکن‎ 
static equilibriunı 


ل بحر ل فيه شیء. 


سج نعصی ألقيزياء ... )249( (الثع ينات الیلہة) سد 


احتکاكت سکو تې 
static friction‏ 


الاحتكاك بين سطحين لا بنزلق واحدهما على الآخحر لكنهما ينزلقا بدونه. 


موجة مستقرة 
stationary wave‏ 
موجة موقوفة. 
ثابت ستیفان وبلتزمان 
Stefan — Boltzmann constant‏ 
عامل التناسب قي قانون "ستيفان". 
(= 5.7 × 10“ واط (متر) ”کلفن “ 
قانون ستیغان 
Stefan?s law‏ 
كمية القدرة الناتجة من إشعاع جسم أسود تتناسب مع مساحة س طحه والقوة 
الرابعة لدرجة حرارته المطلقة وثاإبت "ستيفان وبلتزمان". 


ساق 
stem‏ 


أنبوبة الزجاج الضيقة المقفلة الدرجة في الترمومثر ذي الغلاف الزجاجي. 


خاقضص 
step — down‏ 
وصف ول الخفض حيث نسبة عدد اللفات في الملف الثانوي إلى الأولي أقل 
من وأحد. 
رافع 
step - up‏ 


صفة حول الرفع حيث نسبة عدد اللفات في الملف النانوني إلى الأولي) أكثر 
من واحد (فتكون الفلطية في الف الثانوي أكثر لكن التيار أقل). 
قانون ستوکس 
Stokes’ law‏ 

قوة المقاومة اللزوجية على كرة تتحرك بسرعة حفيضة (لا اضطرابية) في مائ 
= لزوجة المائع × سرعة الكرة × نصف قطر الكرة × 6 ط. 
جهد الاإيقاف 
stopping potential‏ 

الحهد الكهربائي اللازم لإيفاف حركة الالكترونات النبعثة بفعل كهررضوئي. 


غرابة 
strangeness‏ 

خاصية لبعض المدرونات تجعل طول عمر النصف للجسيمات الغريبة الأخحف 
أكثر من المتوقع. 
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قوةالجاذبي2 
strength of gravity‏ 
مقدارها بالنيوتن على الكيلوغرام يساوي تسارع الجاذبية في الموقع بالمتر في 
الثانية فى الثانية. 
مصباح رعاش 


جهاز لدراسة الحركة يكن من ٠‏ مشاهدة الجسم السريع الحركة الدورية وكأنه 
ثابت بإضاءته بنور متقطع معاير التردد. 
صورستروبوسکوبیه 
stroboscopic photograph‏ 
مفدار التباعد وزمنه ادد بتردد تقطع الضوء. 
القو النووبة الشديدة 
strong nuclear force‏ 
هي التي نشد البروتونات والنيوترونات إلى بعضها في النواة. ( ما بجعل النوى 
جسيم دون النووي 
sub —- nuclearparticle‏ 
التسامي» التصعيد 
sublimation‏ 
تحويلى (أو تحول) المادة الجامدة إلى جخار مباشرة. (دون المرور جحالة السيولة). 
حد أقصی فرمي (أوخاتوي) 
subsidiary maximum‏ 


حل أقصى ف مط حیود لین ف الا تجاه الأمامي. 


صد و ألفيزياء .)252( (التعرینات اللہ ے) سس 
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معجم الفيزيا 


يقابل 
subtend‏ 
يقابل (أو بحصر) زاوية بين طرفيه. 
مزج إسقاطي للڈلوان 
subtractive mixing of colours‏ 
مزج الألوان بدءا بالضوء الأبيض ثم طرح اللون أو الألوان غر المرغوب 
فیها. 
الموصلية الفائقة 
superconductivity‏ 
انعدام المقاومة الكهربائية عند درجات الحرارة الخفيضة. (فريباً من الصفر 
الطلى). 
فائق التوصيل 
superconductor‏ 
مرصل عديم المقاومة الكهربائية (في حالة الموصلية الفائقة). 
سائل فاثق النبريد 


supercooled liquid 

برد إلى دون درجة تجمده بدون أن يتجمد (وهو يتجمد إذا تشكلت فيه مراكر 
تجمد حول ذرات غبار أو حول خدوش في الوعاء أو بإسقاط جسيمات جامدة فيه). 
التمددية السطحية 
superficial expansivity‏ 

التغبر الجزئي (الکسري) في مساحة سطح الجسم لتغر حرارته درجة واحدة. 
السبولة الفائقة 
superfluidity‏ 

انعدام اللزوجة. (كما ني سائل الهليوم البرد إلى ما دون 2.2 كلفن). 
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سائل فائق التسخين 
superheated liquid‏ 

سخن إلى ما فوق درجة غليانه دون أن يغلي. (يتجنب حصول ذلك بوضع قطع 
من مادة صلبة غير ذوابة في وعاء الغلي تبداً الفقاقيع بالتكون عليها). 
بخارقائق التشيع 
supersaturated vapour‏ 

برد إلى ما دون درجة تكاثفه دون أن پتكتف. (محدث التكثف عند وجود مراكز 
تكثف كذرات عبار يبدأ التثكاثف حوها). 
التوتر السطحي 
surface tension‏ 

قوى التجاذب الفاعلة على سطح سائل بفعل القوى اللامنوازنة بين الحزيئات 
(وتعمل على أن يتخذ السطح أقل مساحة تمكنة). 
قابليةء متأثرية 
susceptibility‏ 

قياس زيادة اال المغنطيسي بوجود مادة مغنطيسية (= النفاذية النسبية - 1). 
مفتاح کهربائي 
switch‏ 

مفتاح وصل أو قطع الدارة الكهربائيةء مقلاد. 
تنثاظر 
symmetry‏ 

قاثل كامل في الشكل على جاني عور التماثل وهو خاصية الجسم أو النظام 
الذي يمكن إجراء فعل عليه دون إحداث تغير فيه. 


پس هې أالفيزيأو .)24( (التع_يغات العلہية) سد 


متناظر 
النظام الدولي للوحدات 
Systeme international‏ 


المتر (الطول) والكيلو غرام (للكتلة) والثانية (للزمن) والأمبير (للتار) 
والكلفن (لدرجة الحرارة) والقنديلة (للاستضاءة) واللول (لكمية الماة). 
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مقراب» تلسگوبب راصدة 
telescope‏ 


جهاز بصري يرى الأجسام البعيلة قريبة وأفؤضل استبانة. 
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درجهة الحرارة 
temperature‏ 


مقياس مدی سخونة جسم أو برودته. 
المد روج الحراري 


temperature gradient 
معدل تخر درجة الحرارة مع المسافة في جسم ما باتجاه سريان الحرارة فيه‎ 
التغر في درجة الحرارة بین نقطين‎ 


السافة بين النقطتين 
مقياس درجات الحرارة 
temperature scale‏ 


تخصيص أعداد سلمية التدرج لقياس درجات الحرارة المختلفة. 
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اأتفعال الشد 


tensile strain 
تغير الطول في جسم بفعل الشد مقسوما على طوله قبل تأثير القوة فيه.‎ 
إأجهاد الشد‎ 
tensile stress 
قوة الشد العاملة على إطالة الجسم مقسومة على مقطعه العرضي (ووحدته‎ 
النولية النكل):‎ 
شد‎ 
tension 
قوة تعمل على مط المادة.‎ 
توتر‎ 
حالة الادة الخاضعة للشد.‎ 
مربط, طرف توصیل‎ 
terminal 
عروة وصل الشيء بالدارة الكهرباثية.‎ 
السرعة النهائية‎ 
terminal velocity 
السرعة الثابتة التي يصل إليها جسم يسقط حرا (حين يعادل وزثه قاومة‎ 
ا‎ 
مقراب أرضي‎ 
terrestrial telescope 


بستخدم لرؤية الأشياء على الأرض وجهز بنظومة ثرى الصور قائمة. 


) يفات العلمية‎ e 
) تسلا‎ 
tesla 
الوحدة الدولية لقياس (فيض) الجال المغنطيسي «(حيث يؤثر على كل متر من‎ 
سلك ير فيه أمبير متعامدا مع الجال بقوة تساوي نيوتن).‎ 


نظرية 
theory‏ 
فكرة أو مفهوم (بشكل رياضي أحيانا) يقدم كأنه قانون ني الفيزباء. 
حراري 
thermal‏ 
يتعلق بالحرارة أو خاص بها 
التوصيل الحراري 


thermal conduction 

انتقال الحرارة خلال الوسط دون انتقال مادته (وذلك بذبذبة الذرات أو بحركة 
الالکترونات). 
الموصلية الحرارية 


thermal conductivity 
قياس لقدرة الادة على نفل !اطاقة الحرارية بالتوصيل.‎ 
كمية الحرارة المنقولة × الطول الناقل‎ 


مساحة المقطع × فرق درجت الرارة عبر الناقل 
موصل (أوناقل) حرارې 
thermal conductor‏ 
مادة محدث فيها انتقال الحرارة بسهولة (والفلزات موصلات جيدة للحرارة 
لوجود إلكترونات حرة فيها). 
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تماس (أوتلامس) حراري 
thermal contact‏ 
حال جسمين تنتقل الحرارة بينهما بسهولة. 
التمدد الحراري 
thermal expansion‏ 
مدد الجسم نتيجة لارتفاع درجة حرارته. 
قياس التمدد الحراري 4 الجوامد 
thermal expansion in solids, measurement of‏ 
بتسخين قضيب من الادة فى دثار بجخاري وقياس طوله بدقة قبل الإحاء وبعله. 
عزل حراري 
thermal insulation‏ 


استخدام مادة ذات موصلية حرارية منخفضة جدا لنع انتقال الحرارة من جسم 


أو إلبه. 
عاژل حراري 
thermal insulator‏ 
مادة موصليتها الحراربة ضعيفة جدا. 
الأشعاع الحراري 


thermal radiation 
. اللطلق‎ 


دایود ثرمیوتي. صمام ثنائي حرارآیوني 
thermionic diode‏ 


ذو كاثود يبتعث إلكترونات بالتسخين بجتذبها الأ نود. 
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الابتعات الثرميوني 
thermionic emission‏ 
انطلاق الإلكترونات من معدن ساحن (وفي الصمام الثرميوني من الفثبالة 
التي يسخنها تيار کهربائي) 
ثرمستور 
thermistor‏ 
مقاوم (شبه موصل عاة) تقل مقاومته كثيرا بارتفاع درجة الحرارة. 
مزدوجه حرارية 
thermocouple‏ 
كهروحرارية تتناسب مع فرق درجة الحرارة بينهما (وتستخدم بناصة لقياس درجات 
إلحرارة). 
الكفاية الدينامية الحرارية 
thermodynamic efficiency‏ 
نسبة الشغل الميكانيكي الناتج من آلة حرارية إلى كمية الحرارة التي تستهلكها 
الآلة. 
الاتزان الدينامي الحراري 
thermodynamic equilibrium‏ 
حالة كون كل أجزاء النظام المتلامسة حراريا في درجة الحرارة نفسها (فيتساوى 
ما يققده الئظام من حرارة مع ما يكتسبه). 
المقياس الد ينامي الحراري لد رجات الحرارة 
thermodynamic temperature scale‏ 
صفره درجة الصفر الطلق (-°273.16 م( ونفقطته الثابتة الأحرى النقطة 
الثلاثية للماء 
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الديثاميات الحرارية 
thermiodynaınics‏ 
مبحث الحرارة وتحولاتها وقواتين الديناميات الحرارية التي تحكم تحولاتها 
وسریانها من مکان لآخر. 
القاتون الأول للديناميات الحرارية 
thermodynamics, first law of‏ 
قانون الديناميات الحرارية الأول. 
القانون الثاني تلديتاميات الحرارية 
thermaodynarmics, second law of‏ 
قانون الديناميات الحرارية الثاني. 
الظاهرة الكهروحرارية 
thermodynamic effect‏ 
تولد جهد كهربائي (وسریان تیار) في سلکين معدنيین ختلفين متصلين في 
نقطة تتباين عندها درجة حرارتهما (ويزداد هذا الجهد "أو التيار" بزياة هذا 
التباين). 
القوة الدافعة الكهرو-حرارية 
thermodynamic €. m. f.‏ 
القوة الدافعة أو الجهد الكهربائي الني بحدث التيار في الظاهرة 
الكهر وحرارية. 
ترمومتر, محرار ميزان حرارة 
thermometer‏ 


أداة لقياس درجة الحرارة (منها الترمومتر الزئبقي والمزدوجة الحرارية) عن 
طرين قياس خحاصة فيزيائية حراربة مناسبة. 


جج نبي ألفيز ياء ت (c4)‏ (التم ينات العلة) مسمس 


معجم الضيزداء... ( التعريفات الملمية ) 


ترموتر الازدوأج الخحراري 


ټترمويیل» عمود حراري 
thermopile‏ 
عدة مزدوجات حرارية موصولة على الثوالى لإعطا قوة دافعة كهربائية أكير. 
(تتتاسف مع الطافة الحرارية الساقطة وتقيسها). 
ترموس» كظيمه 
thermos flask‏ 


قارورة خحواثية. 


نای الفيرياء .)255( (القمرينات الىلية) سح 
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ترموستات, مثبت حراري 
thermostat‏ 

ملظومة كهروحرارية تعمل عل حفظ درجة الحرارة ثابتة عند قيمة حددة. 
تداخل ااغشية الرقيقة 


thin film interference 
تياو زيي ابد تبرت خاة انشا تخي فرق الطرر بين المزمتن رمث‎ 
القانون الثالت للدبتاميات الحرارية‎ 
third law of thermodynamics 
استحالة التوصل إلى درجة الصفر المطلن.‎ 
تجرية فكريه‎ 
thought experiment 
تجربة لا يكن إجراؤها لانعدام الأجهزة المناسبة لذلك.‎ 
عتبة السمع ميدى السمع‎ 
threshold of hearing 
موقت نباض‎ 
ticker — timer 
جهاز يسجل نبضات متزامنة على شربط متحرك لقياس السرعة.‎ 
timbre 


نوعيته التي بها يتمیز صوتان متساویان التردد والجهارة. 


س معي الفيرياء .)266( (ا لغ تات ا ى 


الثابت الزمني 
time constant‏ 
الزمن الذي يستغرقه تيار (أو فلطية) صاعدا أو هابطا في مكثف أو ملف عاثة 


e iE E Es 


قاحدة زمتية 
timebase‏ 
دارة زمنية مؤقتة تتغبر فلطينها بدالة خحطية مع الزمن ويظهر ترددها على احور 
السيني للأوسيلوسكوب. 
توکاماتك 
tokamak‏ 


وعاء حلقى تنحصر فيه البلازما بفعل االات الغنطيسية للملفات حوله 
والتيارات السارية في البلازما. (بهدف التحكم في عملية الاندماج النووي). 


” 


تور 
torr‏ 


وحدة لقياس الضغط تعادل ضغط مليمتر من الزئبق (= 133.3 نيوتن على 
المتر المربع). 
فراغ تورشللي 
Torricelli vacuum‏ 

الفراع فوق السائل ف أنبرب البارومتر وهو خاو إلا من بار السائل نفسه). 
غلفانومترالتوائي السلك 
torsion wire galvanometer‏ 

غلفانومتر يملف متحرك محمول على سلك التوائي (مؤشرة حزمة ضوئية 
تنعكس على مرآة صغرة فيه تجعله شديد الحساسية). 
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انعکاس داخلي کلي 
total internal reflection‏ 

انعكاس الأمواج المنطلقة من وسط كثيقف (سرعنها فيه أقل) إلى وسط خفيف 
حين تزيد زاوية السقوط على الزاوية الحرجة (فيتعكس الضوء كله ولا يدكسر منه 


# 


شيء). 
تصادم كلي اللامرونة 
totally inelastic collision‏ 
يبلغ فيه تغير طاقة الحركة أقصاه (باندماج المتصادمين). 
منشورحاکس کلي 
totaly reflecting prism‏ 
بدخله الضوء عموديا على أحد أوجهه وينعكس كليا على وجه أو أكثر منه 
ليغادره عموديا أيضا على أحد أوجهه. 
متين 
tough‏ 


عاص على الكسر والتشقق (وبتشوه بلدانة إذا تجاوز الشد عليه حد المرونة). 
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) التعريضات العلمية‎ (٠. 


محول 
transformer‏ 

جهاز يحول الطاقة الكهربائية من دارة ذات فلطية معينة إلى دارة أحرى بمنسوب 
فلطية آخحر (يساوي نسبة عدد لفات املف الأولي إلى عددها في املف الثانوي) 


انتقال 

tranıusition 

امتصاصها). 

درجة حرارة التحول 
transition temperature‏ 
شقاني شبه شفاف 
translucent‏ 
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transmit 


شفاف 
transparent‏ 

يمر الضوء (أو الاإشعاع). 
موجة عرضية 


transverse Wave 


يكون فيها أهتزاز أجزاء الوسط عموديا على حط سر الموجة. 
موجه 
travelling wave‏ 
موجة متحركة أو تقدمية. 
اللقطة التلاتية 
triple point‏ 
درجة الحرارة والضغط الى يكن أن تتواجد فيها حالات الجمود والسيولة 
والغاز معاي اتزان دينامي. ٠‏ 
الترتيوم 
tritium‏ 
نظير المدروجين الثلائي العدد الكتلي. 
ثلاثي التكافؤ 
trivalent‏ 


سس معي الفیزیاء (G70)...‏ (التعرينات العلہية) سد 
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دارة موالفة؛ دارة توليبضفب 
tuned circuit‏ 

فيها حاث ومكثف - تكون معاوقتها عالية جدا (إن وصلا على التوازي) أو 
حفيضة جدا (إن وصلا على التوالي) ني حال التردد الرنينى. 


دأثرة تیار متردد 


نسبة عدد اللفات 
turns ratio‏ 


نسبة عدد اللفات في ا ملف الثانوي للمحول إلى عددها في ملفه الأولي. 
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تردد فون الحالي 
U.H. F = ultra high frequency‏ 
لنطاق الأمواج الراديوية التي يقل طوها الموجي عن التر (ويزيد ترددها على 3 
AOS‏ 
قوق البتفسج 
ultra — violet‏ 
وصف لنطاق الأمواج الكهرمغنيطية التي يتراوح طوها ا موجي بين 4 × 710" 
و10 × 10“ مترا (وترددهامن 7 × “10 إلى 3 × 10 هرتز) وهي ذات تأثر 
کيماوي وفلوري مژین. 
صوت فو السمعي 
ultrasound‏ 
تردد أمواجه فوق مستوى السمع . 
ظل 
umbra‏ 
الحزء المعتم من ظل جسم مضاء جصدر ضوئي متد. 
تخمید ناقص 
underdamping‏ 
إخماد أو تضاؤل دون الحرج. 


“+ 


uniform 


unit cell 


أصخر جزء من شبيكة بلورية يبين ترتيب الذرات في البلورة (وحدة البناء 
البلوري). 
ثابت‌ عام 
universal constant‏ 

فيمته ثابتة في كل زمان ومکان. 
خابت الجادذبية العام 
universal gravitational constant‏ 

الثابت الأساسي في قانون نيوتن في الجحاذبية العامة يرمز له بالحرف ج (ح = 
7 × 10 نیوتن متر“ کغم). 
قياس الثابت العام للجاذبية 
universal gravitational constant, measurement of‏ 

بالاحتبارات الدقيقة على زوج من الكرات الصغبرة معلق من عاتق وزوج من 
الكرات الكببرة على مسافات متفاوتة وقياس اللي الحاصل. 
غیرمستقطب 
unpolarized‏ 

في وصف موجة مستعرضة تكون اهتزازات الجسيمات فيها في أي اتجاه معامد 
لاتجاه ا لحر كة الموجية. 
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الثعريفا 
اتزان (أوتوازن) غير مستقر 
unsfable equilibrium‏ 
حيث يولد التغير الصغير ني وضع المنظومة قوى تعمل على إبعاد المنظومة 
عن وضع الاتزان. 
قائم متتصب 
upright‏ 
غير مقلوب. 
دفع علوي 
upthrust‏ 


قوة دفم الائع الرافعة على چسم معمور فيه. 
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قراغ خواء 
vacuum‏ 
حيز لا بجوي مادة (جخناصة الهواء). 
قارورة خواثية. ترموس 
vacuum flask‏ 
وعاء مزدوج الجدران لحفظ المواد ساخحنة أو باردة. (فالفراغ بين جدرانه يتم 
الحمل والتوصيلل وتفضيضها العاكس ينع الإشعاع الحراري). 


تطاق التكافو 
valence band‏ 

نطاق الطاقة الئي يوجد فيه إلكترونات التكائؤ. 
إلكترون تكافؤ 


valence electron 

إلكترون في قشرة التكافؤ للذرة (يفقد إلى ذرة أحرى أو يشترك فيه محها 
بسهولة فيضمهما معا). 
قشرة إلكترونية 
valence shell‏ 

القشرة الإألكترونية الخارجية من إلكترونات الذرة (وعدد الإإلكترونات فيها 
يتحكم في خصائص العنصر). 
محجل قان د ي غراف 
Van (le Graaff accelerator‏ 

مسر ع جسیمات يست خدم مولد فان دي غراف لشحن إلكترود ججهد کهرباڻي 
عال وهذا يسرع الحسيمات من نفس شحنته فتكتسب طاقة حركة يحددها عازله. 


س معاي الفيزياء .)280( انات اا ت جص 
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مولد فان دي ضراف 
Van de Graaff generator‏ 

مولد شحنات إلكتروستاتية عالية تننقل فيه الشحنة الكهربائية من الأرض. 
عبر سير عازل إلى طرف الفلطية العالية حيث يتم تفريغها (عن طربق الإلكترودات 
المدببة) في موصل معدني كبير مجوف. 
قوة فان درهالز 
Van der Waal’s force‏ 

قوة تجاذبية ضعيفة بين الذرات (حتى غير المترابطة والمتعادلة كهربائيا) بفعل 
القوة الإإلكتروستاتية بين ثنائيات القطب المستحثة في الذرات. 


vaporize 

حول أو يتحول إلى غاز 
بخار 
vapour‏ 


الحالة الغازية للمادة حينما تكون على درجة حرارة دون تقطة الغليان (بخاصة 
الغاز المتواجد فوق سطح تلك الادة في حالة السيولة). 


ضغط البخار 
YAPpOUT pressure‏ 
الضغط الحزئى الذي بحدثه البخار. (وهو ضغطه في حالة النوازن مع السائل 
آو الحامد). ۰ 
مقاوم متغير 


variable resistor 
المقاومة.‎ 
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vector 
كمي ذات اتجاه عحدد. (تنعين بقدارها واتجاهها معا).‎ 
سرعه‎ 
velocity 
معدل حر كة الجسم في اتجاه حدد.‎ 
التسبة السرصية‎ 
velocity ratio 
نسبة المسافة التي يقطعها الحهد (القوة) إلى المسافة التي بقطعها (يتحركها)‎ 
: ا ي‎ 
بياني السرعة والزمن‎ 
velocity ~ time graph 
رسم بياني للسرعة مقابل الزمن.‎ 
مقیاس ورني‎ 
vernier scale 
يتألف من مقياس طولي عادي أساسي تتحرك عليه ورنية (كل عشرة‎ 
تقسيمات على الورنية تساوي تسعة على المقياس الرئيسي).‎ 
تردد عال جد؛‎ 
V, H. F. = very high frequency 


لنطاق الأمواج الراديوية التي تتراوح أطواها بين متر وعشرة أمتار (وترددها من 
NUE 10° x 3‏ 


ا ri‏ الفيزياء . (s2)‏ (التعريغات العلمية) س wm‏ 


يھت 
vibrate‏ 
يتحرك ارتجاجيا حول مركز إسناد ثابت. 
تقديري 
virtual‏ 
في وصف صورة لا تتكون فعلا بالتقاء الأشعة بل تبدو وكأن الأشعة تنطلق 
منها. 
لزوجة 
viscosity‏ 
مقاومة ألمائح للانسياب. 
مرئي 
visible‏ 
في وصف الإشعاعات الكهرمغنيطية التي يكن رؤيتها (وتتراوح أطواها 
الموجية بين 7 × 10 و 4 × 10 ”متر وترددهامن 4 × “10 إلى 7 × “10 
هرتز). 
طیاں متطایر؛ طیور 
volatile‏ 
ار 
فلط 
volt‏ 
الوحدة الدولية للقوة الدافعة الكهرباثية وبساوي فرق الجهد بين نقطتين الذي 
يستنفد جولا من الطاقة الكهربائية لعبور كولوم من الشحنة عبرهما 
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voltage 


القرة الدافعة الكهربائية أو فرق الجهد معيرا عنهما بالفلط 
فلطمش مقياس الفلطية 


voltmeter 
جهاز تالف عادة من غلقانومتر مدرج بالفلط موصول على النوالي مقاومة‎ 
عالية جدا.‎ 
چهارة‎ 
volume 
خحاصية الصوت التي تعتمد على شدة الأمواج الصوتية.‎ 
چم‎ 


مقدار الحيز الذي يشغله الجسم 
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س بعصم الفيزياء ... 5 ) (التعرينات العلية) س 


1- البوزونات الواوية والعينية 


W and Z bosons 
بوزونات تحمل القوة النووية الضعيفة - كتلتها حوالي 80 إلى 90 مرة أثقل‎ 
من البروتون.‎ 
واط‎ -2 
watt 


وحدة القدرة في النظام الدولي للوحدات (= جول في الثانية أو 10 إرغ). 
3- موجة 
wayê‏ 

حركة اضطرابية تنتقل مسافات طويلة في وسط دون انزياح أي جزء من 
الوسط بعيدا عن موقع اتزاله. 


الموجات المائية- الطول الموجي للموجة المستعرضة يتكوك من قمة وقاع 
البصريات الموجية 
wave optics‏ 

فرع البصريات الذي يركز على الطبيعة الموجية للضوء 
الثنائية الموجية الجسيميةه 
waye — particle duality‏ 

القدرة المتبادلة للأمواج والحسيمات على إظهار الراحلة بعض خصائص 
الأحرى. 
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القيزياع...( التعريقات العلمية 


صدرالموجة 
wavefront‏ 
سطح بجمع النقاط المتحدة الطرر ف الحر كة الموجية. 
دالة موجية 
wavefunction‏ 
دالة تعبر عن المعلومات التي يكن معرفتها من نظام معين. 
طول ‌الوجهة 
wavelength‏ 


أقرب مسافة بين نقطتين في موجة تتحركان في الطور نفسه. 


العدد الموجي 
wavenumber‏ 
مقلوب الطول الموجى (وأحيانا يعبر عنه بالكمية 
2 م 


الطول اموجي 

وهو يتناسب مع التردد). 
بوزونات متجهية وسيطة ضعيفة 
weak intermediate vector bosons‏ 

بوزونات واوية عينية. 
القوة النووية الضعبفة 
weak nuclear force‏ 

هي التي تسبب اضصمحلال الحسيمات الباثية حيث يمكن تحول النيوترونات 
إلى بروتونات (آو العكس) بابتعاث إلكترون (أو بوزترون) مع نيوترينو (أو ضصديد 
النيوتريتو) ومتل هذا محصل في الا ندملجات النووية النجمية. 


جد عمجي القيزباء (s8)...‏ (ألتعريفات العلہية) ج 


( التعريضات العلمية 


بوزونات متجهية ضعيفة 
weak vector bosons‏ 
بوزونات واوية عيئية. 
ویار 
weber‏ 
وحلة الفيض المغنطيسي ف النظام الدولي للوحدات. «(وتساوي الفيض 
المغنطيسي الذي ينتجه جال مغنطيسي مقداره تسلا عمودي على مساحة متر مربم). 
وزن 
weight‏ 
قوة الحاذبية المؤثرة على جسم ماه تقل. 
حالة انعدام الوزن 
weightlessness‏ 
حيث ينعدم التسارع الناشى عن الحاذبية أو أي قوة أحرى. (كما حل الأجسام 
ف ساتل يدور حول الأرض). 
تظرية فايتبرغ وعبد السلام 
Weinberg — Salam theory‏ 


نظرية الكهرواهى (التى أدت إلى اكتشاف البوزونات الوارية والعينية). 


. ““ هوي‎ 4 E. 
Wheatstone bridge 


دارة لمقياس الجهد الخلية الدافعة فيها تمد التيار أيضا إل مقسم إحدى 
الملقاومات فيه مجهولة فيمكن احتسابها عند توازن المقاومات في آذرع القنطرة الأربعة 
(فى المصدر المتناوب الثيار يكن استخدامها لقياس المعاوقة). 


الشغل 


work 


الطافة المبذولة أو الناتجة عند تحرك القوة مسافة ما أو عندما تتحول الطاقة من 
نظام لاحر (يساوي حاصل ضصرب القوة في المسافة "في اتجاهها") ووحدته الول في 
النظام الدولي. 
دالة الشغل 
work function‏ 

كمبة الطاقة ادنيا التي يجب أن يحملها الفوتون لينتج إلكترونا ضوثيا. 
التصليد بالتشغيل 
work hardening‏ 

زيادة شدة صلادة الادة (الطروق عادة) بتعريضها لعملية تشغيل على البارد 
(وهي تصبح قصفة بذلك لكن يمكن جعلها أقل قصافة بالتلدين). 


جص نعاهې الفيزياء ...)290( (التعرينات الىلمية) جد 


محجم الفيزياء...( التعريضات العلمية 


سے بعصي الفیزیاء .)91( (التعرينات العلمية) د 


EY 


معجم الفيزياء.. 


(التعريقات العلمية) 


صفائح امحور السيني 
x — plates‏ 

الصفاثح المعدنية حارقة الجزمة اللإلكترونية يمينا أو يسارا في صمام الأشعة 
الكائودية. 
شعاع سیني 
X-ray‏ 

الأشعة السينية (أشعة رونتجن) أمواج كهرمغتيطية نفاذة أطوالما الموجية أقل 
من 10 * متر (وترددها يفوق 3 × “10 هرتز) تتولد من تصادم الإلكترونات 
السريعة بهدف فلزي كما تبتعثها التغبرات في نرتيب الاالكترونات في ألذرة 


rm 
ا و‎ 


شكل نخطيطي لجهاز إنتاج الأشعة السينية 
حيود الأشعة السينية 
X —~ray diffraction‏ 


انحرافها عن اتجاهها بعل ذرات الادة (في البلورة) ومقداره يكن من معرفة 
ترتيب وطبيعة الذرات في البلورة 


سج نعہی الفيزياء .)293( (الئعرينات اللية) جم 


صمامالاشعة السنية 


X -— ray tube 


أنبوبة مفرغة تبتعث فتيلتها بالإحرار إلكترونات تسارع بفرق الحهد (فوق 20 
كيلو فلط) لتصطدم بهدف مهبطي من فلز مناسب (كالتنغستن) مننجة أشعة سينية 
(كلما زادت سرعة الصدم قصر طول الأمواج السينية). 


معجم الفيزياء...( التعريفات العلمية ) 


س عص الفيزياء ...( 295 ) (التعرینات العلمة) س 


r SER, 


معحجم الفيزياء... ( التعريضات الملمية 


Y۷ 
صفائح الحو ر الصاد ي‎ 
y - plates 
الصفائح المعدنية التي تحرف الإلكترونات صعودا أو هبوطا في صمام الأشعة‎ 
الكائودية.‎ 
تقطة الخضوع‎ 
yield point 


نقطة الحد الأقصى للمرونة حينما يزداد الانفعال بإجهاد أقل نسبيا (فإذا 
استمر الإجهاد أصبح التشوه لدنا ثم تنكسر الادة). 
تجرية ينغ بذات الشقين 
Young’s double slit experiment‏ 

الحنبار لتبيان تداحل الضوء الصادر عن شقين ضيقين يئيرهما مصدر ضوئي 
ضيق أحادي اللون ونتلقى حزمتا الضوء الحيدتان على ستارة فتلاحظ هدب "ينغ" 
عليها منارة حيث التداخحل بناء ومعثمة حيث التداحل هدام. 
هدب ينغ بالضوء الأبيض 
Young’s fringes in white light‏ 

تكون اهدب ملونة متخالفة التباعد لاخحتلاف الأطرال الموجية للضوء الساقط 
(ويتشوش غط الهدب على ملى قصر). 
معامل يتغ 
Young’s modulus‏ 

قياس لرونة اة (بغض النظر عن حجمها أو شكلها) يساوي إجهاد الشد 
مقسوما على انفعال الشد (ضمن نطاق حد المرونة وقانون "هرك"). 


سک معي الفیزیاء ...)297( (التعرينات العليية) د 


معجم الفيزياء... ( التعريفات العلمية ) 


س معصي الفيزياء ... 299 (التعريفات العلية) سد 


. (التفريفات العلمية ) 


معجم الفيرياء. 


القانون الصفري للديناميات الحرارية 
zeroth law of thermodynamics‏ 


عند تعاس جسمين جحيث يكن اننقال الحرارة بينهما فإن الانتقال يجري من 
الجسم ذي الحرارة الأعلى إلى ذي درجة الحرارة الأخحفض. 
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